Ве -2. 
772 


ЛЕТАПІС ДРУКУ БССР 
ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ БССР 


10 


1967 


Зае- а. 
АЎ 


ДЗЯРЖАЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР імя У. І. ЛЕНІНА 
КНІЖНАЯ ПАЛАТА БССР 
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КНИЖНАЯ ПАЛАТА БССР 


ЛЕТАПІС ДРУКУ БССР 
ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ БССР 


ге 10 
КАСТРЫЧНІК -- ОКТЯБРЬ 


ў 1967 


МІНСК 1967 


ЗМЕСТ 


Беларус, ССР 
у лруку ССР 1 


. Марксізм-ленінізм . . . . . . 
/ Камуністычная партыя Савецкага Саюза 
І Усесаюзны Ленінскі Камуністычны Саюз 
Моладзі. Савецкая моладзь . СЯ 
. Грамадскія навукі ў цэлым. . . . . 
" Філасофія. Грамадска-палітычныя вучэнні. 
Еісторыяў аза аза г» 
2 Палітычная эканомія. Гісторыя эканаміч- 
ных вучэнняў зеў. беў 
. Міжнародныя адносіны. Палітычнае і эка- 
намічнае становішча зарубежных краін. 
. Камуністычнае будаўніцтва ў СССР. . 
Х. Планаванне. Статыстыка. Улік. Арганізгцыя 
і кіраўніцтва вытворчасцю ыў 


«Фінансы ат з 
“ Праца ў СССР . 
“- Дзяржава іправа ц. . и. . 
- Ваенная навука. Ваенная справа . . 
- Прыродазнаўчыя навукі. Матэматыка . 
. Тэхніка. Прамысловасць ан: 
. Сельская гаспадарка ЧА ЗБВБ АЯ А 
. Транспарт. Транспартнае машынабудаванне 1 
2. сувязь ў анн а Ж а Ааа 
. Гандаль. Нарыхтоўкі. Грамадскае харча: 
ванне а сак ЕЗяЮ М З 
. Камунальная гаспадарка. Бытавое абслу- 
гоўванне насельніцтва аа 
/ Ахова здароўя. Медыцынскія навукі . 
: Фізічная культура. Спорт ў 
Культура. Асвета. Навука 
" Філалогія. Мовазнаўства даў, 
ХХУІ. Літаратуразнаўства. Мастацкая літарату- 
ра. Фальклор. . . . Ке 
ХХУІІ. Літаратура для дзяцей . 
ХХУШ; Мастацтва“. . . : ;: ; 
ХХІХ. Атэізм. Навука і рэлігія, Рэлігія . : 
ХХХ. Друк. Кнігазнаўства, Бібліятэчная справа. 
Бібліяграфія Брусаў ЯМ 
ХХХІ. Даведнікі агульнага характару! Энцыкла: 
педыі. Календары, Зборнікі змешанага 
зместу . Ба ЗЗА Хо 
Аўтарэфераты дысертацый. . . . 
Нумары запісаў кніг, на якія не будзе дру- 
НОТНЫ. ЛЕТАПІС І летапіб друкаваў 
“ ТВОРАЎ ВЫЯЎЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА“ 
Спіс часопісаў і зборнікаў, якія распісаны ў. 
Х 10 «Летапісу часопісных і газетных 
артыкулаў» 4 5 


ва!а! Те І 


бе 


яднайцеся! 


рый всех страм, соелиняйтесы! 


ЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
я У. І. ЛЕНІНА БССР имени В. И. ЛЕНИНА 


КНІЖНАЯ ПАЛАТА БССР КНИЖНАЯ ПАЛАТА БССР 


НАбКНЫ ЛЕТАПІС ЕНИННАЯ ЛЕТОПИСЬ 


ОРГАН ДЗЯРЖАЎНАЙ 
БІБЛІЯГРАФІІ БССР 


ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОГРАФИЙ БССР 


Выхоздіць штомесячна Выходит ежемесячно 
Выдаецца з 1924 года Издается с 1924 года 
Хе Юю Настрычнік -- 1987 -- октябрь 


(от -- 1642) 


І. МАРКСІЗМ-ЛЕНІНІЗМ 


І 1527. Ленін, У. І 
цыі, [Зборнік]. Пер. з рус. выд 
ЗІ с іл. 21 см. (Ін-т гісторыі партыі пры ЦК КІ 
маркі ленінізма пры ЦК КПСС). 4.700 экз. 18 к У пер.-- б 2168] 

зкэз--зКП1-7-:9(с)21 


П. КАМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ САВЕЦКАГА САЮЗА 


б Вялікай Кастрычніцкай 
Мі 


(Творы заснавальнікаў марксізма-ленінізма ў літаратура аб іх --га. 1), 


Булаўскі, М. А. у [Мінскага 
Мінск, «Бі русь; 17 см. 3700 зкз. 5 к.--На 
не паказан. -- (67--2194] ЗКП5:338. І (47.631). 


АЮЗНЫ ЛЕНІНСКІ КАМУНІСТЫЧНЫ САЮЗ МОЛАДЗІ. 
САВЕЦКАЯ МОЛАДЗЬ 


мсомол и школа 
мольских организаций.  Минс 967. 
исслед. ин-т педагогики М-ва просв БССР). 8000 экз. 9 к. 

Авт.: Гераснменок В., Левашов В., В. Пнонова Р., Пиу, 
ский Е., Тихонов Л.-- [67-:2170] ЗКСМЗ:378(47.60) 


атей 0 работе школьных ко! 
67 с. 20 см. (Не 


У. ФІЛАСОФІЯ. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ВУЧЭННІ 


(Творы заснавальнікаў марксізма-ленінізма і літаратура аб іх-- га. 1) 
1529. Белорусский университет им. В. И. Ленина. Минск. Доклады 
Научной п дых ученых, посвяіценной 50-ле- 
М ой революции. Серия философ. 
сш. и сред. спец. образова 


аленко Н. Г., Горбунова Л. А. 
й А, Канды- 


Т. А., Гринберг 
(лецков А. Г., Круглов А. А., 
вич С. А. Матяе Д, М. Машезерская Л. 


Куратова А. В., 
Метельскй М. А., Сер- 


з 


гиевская Ю. В., Соляник В. В. Трепоьа Л. С. Фурс П. Е., а 
2] 


УІ. ГІСТОРЫЯ 
(Творы заснавальнікаў марксізма-ленінізма і літаратура аб іх--гл. 1) 
Н. В. и Дмитрук, А. А. Великая Октябрьская социаля 


мировой революцнонный процесс, Минск, 1967 
о гизация о-ва «Знание». Науч.-метод, сове 


по прог знаний в помоць лекторам и до! 
1.000; Б. ц.-- На прав й Ов]оп 9447). 
1531. Гневко, В. Г. Ра в борьбе за победу со. 


І с. 20 см. (Минская обл 
совет по пропа ист, и фи: 
у по Великого Октября. Материал в помоць 
Б. ц.-- На правах рукописи, -- Бяблногр.: с. 20-21 (ій 
72 ]оп 321.914.1 (47.60) --9(47)21-4-016;3] 
Ігнаценка, І. М. і Івашын, У. Р. Кастрычнік у Беларусі. 

Мінск, «Беларусь», 1967. с. з іл. 16 л. іл. 16 см. 8000 экз. 4б к. У пер.-- 
[67--2940 б 


циалистической революц 
организация о-ва « 
лософ. знаний. І 


[«Полымя»], 1967. 188 с при Совете Министров 
БССР. Архивный отд. Исполкома Минского обл. Совета депутатов трудя- 
іцихся. Гос. архив Минской обл. и его филнал в г. Молодечно). 1000 экз. 
41 к. В пер.-- На обороте тит. л. сост. Г. А. Гречкни, Т. А. Воробьсва, І 
В. Т. Вязанкина, С. Д. Гриневич, Т. Е. Леонтьева, В. А. Орлов, К. А. Ро. 
мапенко, Д. З. Снетков. --[67- 9217] 902.5(47.631) / 
Солодков, Т. Е. Борьба трудяцихся Белоруссии против царизма, 
(1907-1917 гг.) Минск, «Наука и техника», 1967. 373 с. 90 см. 1б0экз, 
І р. 40 к. В пер.-- [67--2309] 9(а7) 1764-9(47.60) 
1535. Центральный архив Октябрьской революции и соцналистического 
стронтельства БССР. Минск. Путеводитель, Минск, «Полымя», 1967; 
841 с. 21 см. (Архивное упр. при Совете Министров БССР...) 1000 экз. 63 к. 
В. пер. -- [67--9218] 902.5(47.60) 


УП, ПАЛІТЫЧНАЯ ЭКАНОМІЯ. ГІСТОРЫЯ ЭКАНАМІЧНЫХ 
ВУЧЭННЯЎ 


«Творы заснавальнікаў марксізма-ленінізма і літаратура аб іх--гл. 1 
1536. Быков, К. А. Соцналистическое товарное производство в новых 


условиях. Минск, «Вышэйш. школа», 1967, 89 с. 90 см 1000 экз. 12 к.- 
Баблногр.: с. 87--88. -- [67---9950] ззС--[016:3] 


ІХ. КАМУНІСТЫЧНАЕ БУДАЎНІЦТВА У СССР 


1537. Белобровик, П. Н. и Кунявский, М. С. За высоку 
ность капитальных вложений. Минск, «Беларусь», 1967. с. с илл. 
17 см. 2.000 экз. 7 к. -- [67--9960] К 338.94 (47.60) 

1538. Белорусский институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева, 
Минск. Материалы Научно-технической конференция, посвяшенкой 50-ле: 
тию Великой Октябрьской соцналистической революции, (Тезисы док. 
дов). 23-25 окт. 1967 г. Минск, 1967. 342 с. с гра 20 см. (М-во 
Высш. н сред. спец. образования БССР..) 500 экз. 20 к.-- [67- -Э30Цой 

082-р 338 (071.1) (47.60) 
1539. Белорусский университет нм. В. И. Ленина. Мы ЫВА 


эффектия- 


Научной конференции аспярантов и молодых ученых, посвяіенной 50-ле- 
тию Великой Октябрыской соцналистической революции. Серия зкон. наў 
Минск, 1967. 185 с. 20 см. (М-во высш. и сред. спец. образования БССР.) 
510 экз. 95 к. 
.  Авт.: Адамович Т. И., Асипков Е. Б. Базылев Н. И., Боржеев Й. М. 
Борсук П. П., Емелян В. С.. Жмойдяк Р. А., Заровекая Н. Н., Коваленко 
Е. З., Кулаженко В. А., Майраков М. А. Маленок М. А. Писарев В. К. 
Рогач П. И. Симаценко А. Г, Смальцер Й. Н. Чертков А. Й, Чух: 
лей Ю. В. Шайтуро Л. А, “Шестакович Э. В. Якубович П. И.-- 
[67---2235]оп 338 (47.60) -- ЗС. 
1540. Кубасова, Р. Я. Рост благосостояння трудяшнхся Гродненской 
асти за годы Советской власти. Гродно, 1967. 16 с. 30 см. (Гродн. 
организация о-ва «Знание». Материал в помошць лектору). 600. экз. 
Б. ц.--На правах рукопиеи, - - 467- -9993]0п 308 --331.83](47.643) 
541. Могилевская область за лет Советской власти Мянск, 
[ 1967. 25 с. 90 см. (Правл. о-ва «Знание» БССР. Навстречу 50-летию Вели- 
кого Октября. Материал в помоіць лектору). 800 экз. Б. ц. -- Перед загл. 
авт.: В. Батуревич, А. Бородинов, А. Л Л. Кравченко, С. Попейко, 
Г. Рнер.-- На правах рукописи А оп 308--91(47.641); 
1543. Экономика Советской Белоруссии. 1917-1967. (Ота, ред. Мартин- 
кевич Ф. С. Минск, «Н 1 12 л. нал. 92 см 
--- Авт. разделов.: 
Болбас, Е. Г. Гуцев, В. Г. Ни- 
китенко, Н. Е. Завалеев, Т. Н. Крутиляна, Е. И. Ланднн, С. А. Ходос, 
7 Минхневич, М. Г. Матусевяч, С. Н. Малинин, С. И. Наркевич, 
2, Кухарев, М. В. Окунь, И. И. Равун, Й. Т. Чернявский, Н. И. Прик- 
шайтие. 467. ] 3зв(ат 60) (09) 
1544. Ясинский, О. Белорусская ССР за годы Советской власти. 
Минск, 1967. 22 с. 90 см. (Правл. о-ва «Знанне» БССР. Навстречу 50-летню 
Великого Октября. Матернал в помоць лектору). 1000 экз. Б. ц. -- На пра- 
вах рукописи, -- [67--2257]0п 308--91(47.60) 


Х. ПЛАНАВАННЕ. СТАТЫСТЫКА. УЛІК. 
АРГАНІЗАЦЫЯ І КІРАЎНІЦТВА ВЫТВОРЧАСЦЮ 


а. Эпштейн, И. Л. Научная организация инженерно-технического 
енческого труда Минск, 1967. 47 с. 20 см. (Ин-т науч-техн. 
пропаганды при Госплане БССР) 1000" экз. 12 к.-- 

6512 


ХІП. ДЗЯРЖАВА І ПРАВА 


1545. Белорусская ССР. Верховный Совет. Созыв, 7-й. Сессия, 1-я. 
Стенографический отчет Минск, «Беларусь», 1967. 180 с. 20 см. (Пер- 
ня Верховного Совета БССР седьмого созыва. 20--21 апо. 1967 г.) 

з. 45 к. В пер. -- [67--2243] (47.60) 4-69.03(-22) (47.651). 


ХУ. ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ. МАТЭМАТЫКА 


1546. Мержеевская, О. И. Гусеницы совок (Хосіціфае), их бяология 
морфология. (Опрелелитель) Минск, «Наука и техника» 1967 
459 с. с илл. 99 см. (АН БССР. Отд. зоология и паразитологий). 1100 экз. 

Р 160] 


и 
67 к. В пер.- - Библногр.: с. 344--349. -- [67--9; 
гіа ў 595.786(012) --[016.3] 
1547. Методические указания к контрольной работе по элементарной 
яке. (І курс). Минск, 1967. 33 с. с илл. 19 см. (М-во высш. 

и сред. спец. образования БССР. Минский гос. пед. ин-т им. А. М. Горь- 


с 7 . Б. ц.-- На обороте тит. л. сост.: Т. Л. Трухан.--467--226біоп 
кого). 700 экз. Б. ц. а обор! завет 


5 


1548. Практикум по начертательной геометрии. (Учеб.-метод. пособие). 
Минск, «Вышэйш. школа», 1967. 101 с. с нал 2130, ем. 1000 эка, 2 К 
Сост: Ю. Г. Козловский, М. В. Анучкин и И. К Малыш аааатаС 
теские указания и контрольное заданне по 
бнохнмий растений. (Для студентов-заочников агр. специальности БСХА). 
Горки, 1967. 16 с. 20 см. (М-во сел. хоз-ва СССР. Белорус. ордена Тру- 
дового Красного Знамени с.-х. акад.). 600 экз. Б. ц.-- В конце текста сост: 
Механнк Ф. Я. -- [67--2203] 581.19(071.4) 
1550. Рокицкий, П. Ф. Бнологическая статистика. [Учеб. пособие для 
биол. фак. ун-тов]. Изд. 2-е, ис Минск. «Вышэйш. школа», 1967, 
397 с. с нлл. 922 8.000; -- Предм. указатель: с. 323-- 

-2 Библногр.: с. 985-- 57:5192--[016:3] 
1551. Сержанина, Г. И. Сьедобные и ядовитые грибы. Определитель, 
Под ред. В. Ф. Купреву Минск, «Наука и техника», 1967, 181 с 
94 д. илл. 99 см. (АН БССР. Отд. физиологин и систематики низших 
растений). 35.00 экз. 1 р. 42 к. В пер.-- Вспом. указатели: с. 171--179- 
Библиогр.: с. 180. 2185] 582.28 (012) --[016:3] 

Сборник задач по элементарной математике повы 


1549. Программа, мето 


аг 
4-е, стереотип. Минск, «Вышэйш. школа», 


шенной трудности г 
з. 95 к. В пер.-- [67--2938] 


1967. 477 с. с черт. 22 


51 (076.2). 


ХУІ. ТЭХНІКА. ПРАМЫСЛОВАСЦЬ 


Белорусская ССР. Верховный Совет. Созыв, 7-й. Сессня, 1-я. Стено- 
графический отчет. -- См. 1545; 

1554. Белорусская ССР. Министерство промышленного строительства. 
Перечень основных рационализаторских предложений, виедренных в орга: 
низациях и на предприятиях... за 1966. 967 годы. Минск, 1967, 10 с. 
15Х90 см. (М-во пром. стронтельства БССР). 190 экз. Беспл.--ў67. 


1555. Жилые дома серии З-ОПБ. (Минск, «Полымя», 1967]. І л. 
слож. в [6] с., с илл. 20 см. (М-во пром. строительства БССР. Выставка 
стижений нар. хоз-ва СССР, 1967). 2000 экз. Беспл. -- [67--2145] 


690; 3 
1 Зональный симпознум по бионике, 2-й. Минск, 1967. Тезисы до- 
кладов... (2-6 окт. 1967 г.) Минск, 1967. 119 с. 19 см. (АН БССР 
Лаборатория электроники АН БССР. Наўч. совет Белорус. территор. груп 
пы бионики. Мин радиотехн. ин-т М-ва высш. и сред. спец. образов, 
ния). 500 экз. Б. ц. -- [67--2149]0п 62.506.2 
1557. Калькуляция затрат труда и заработной платы на стронтельстве 
крупнопанельных жилых домов: 119-квартирного восьмисекционного ши- 
ротной ориентацня серии 1-4644-74; 90-квартирного шестисекцнонного ши- 
ротной орнентацин серии 1-464А-75; 90-квартирного шестнсекционного ме- 
риднональной ориентации серий 1-464А-76; б0-квартирного четырехсекцион- 
ного широтной ориентаций серии 1-4 Минск, 1967. 158 с. 20 
Х 81 см. (М-во пром. строительства БССР. Отд. организацни труда и за- 
работной платы. Центр. нормативно-нсслед. станция). 400 экз. Беспл.-- 
На обл. заг: Калькуляцня затрат труда и заработной платы на строй 
тельстве крупнопанельных жилых домов. -- [67--9158]оп 


4 331--331.20]:69--658.5--658.32; ] 
1558. Карты организация труда. Разделы 4--1--7, 4:-1:-18. Монтаж І 
плит перекрытий жилых зданий. Комплект 1. Минск, 1967. 15 с. силл. Й 


30 “ем. (М-во пром. строительства БССР. Трест М» 9, трест «Оргтехстрой»). І 

495 экз. 94 к.- -[67--21540п 690.2:6585 
1559. Карты организации труда. Раздел 4--1--8. Монтаж сборных же. І 

лезобетонных конструкцяй. Комплект. П.-- Монтаж крупнопанельных до- І 
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мов серии 1-З35А К 4-1-8--1. Манск, 1967. 41 с. с яла. 30 см. 
(М-во пром. стройтельства БССР. Трест «Оргтехстрой»). 150 экз. 66 к.-- 
На обл. загл.: Карты организация труда при монтаже крупнопанельных 
жилых домов серии 1-335А. -- [67--2159]0п 691.32:658.5 

1560. Комплект мебели для двухкомнатной квартнры Минск, 1967. 
І л. слож. в [6] с, с ил, см. (М-во лесной, целлюлозно-бум. и дере- 
вообрабатываюцей пром-сти БССР. Выставка достнжений нар. хоз-ва 
СССР. 1967). 5000 экз. Беспл. -- [67--2298] 684.5 

1561. Комплект мебели для однокомнатной квартары. Мннск, 


1967; 1 лож. в [8] с., с нал. 90 см. (М-во лесной, целлюлозно-бум. и де- 
ревообрабатываюіцей пром-сти БССР. Выставка достинжений нар. хоз-ва 
СССР. 1967). 5000 экз. Беспл. -- [67- 2297] 6845 

52. Легкая промышленность Белоруссни за 50 лет Советской власти. 


[Сборник статей] Мннск, 1967. 76 с. с ила. 20 см. (Ин-т науч--техн. 
информации и пропаганды при Госплане БССР. М-во легкой пром-сти 
БССР). 9000 экз. 90 к. 

Авт.: Баранова Л. Е., Иванов С. В. Маркова К. 
Резников Б. Г., Савельев Й. Т., Троняк Д. М., Шклярик 


Мухнна В. А., 

Н.-- [67--9964] 

338.4:67 (47.60) (09), 

Лукша, В. А. Рамантыкі шасцідзесятых. [Нарысы аб людзях На- 

а нафтаперапрацоўчага камбіната Мінск, «Беляпусь», 
39 с. 17 см. (Байцы пярэдняга краю). 5000 экз. З к.-- 

338.4:66; 

1564. Нефть Белоруссия. Минск, «Полымя», 1967. 14 с. с нал. 

20 см. Упр. геологии при Совете Министров БССР. Выставка достижений 


нар. хоз-ва СССР. 1967). 2000 экз. Беспл. -- [67--2254] 


982 (47.60). 

1565. Новое п стронтельных койструкциях н пройзводстве стоойтель- 
пых материалов. Тезисы докладов конференции молодых ученых Белорус- 
сии, Латвии, Литвы и Эстониий, посвяіценной 50-летню Великого Октября. 
окт. 1967. Мннск, 1967. 44 с. 21 см. (М-во пром-сти стройт. 
ов СССР. Минский гос. науч.-исслед. ин-т строит. матерналов). 


5 к 167- (біоп 691 
1566--68. Оптовые цены... Прейскурант. Вводится в дейстаме с І янв. 
1968 г. Минск, 1967. 20 см. (Ком. цен при Госплане БССР). Беспл. 
Л» 51--06-03.. на посуду металлическую. Утв. 99/УІІ 1967 т. 19 с. 
500. экз. -- [67--9981] 672.4(085). 
хе. 56--04-; на кровати металлическне. Утв. ЗІ/У 1967 г. Яс 
ХІ! 1967 г. 6 с. 400 экз. -- [67--2279] 6727 (085) 
л» 59-- . на ножевые изделия и столовые пряборы. Ута 
ТУ 1967 6 с. 400 экз. -- [67--2979] 672.7 (085). 
1569. Организацни труда -- научную основу. (Из опыта науч. органи- 
зации труда на предприятиях М-ва легкой пром-сти. БССР). Минск. 


20 см. (Центр. лаборатория экономики и организа- 
диий пройзволств легкой пром-сти БССР. Респ, поавл. НТО легкой 
пром-сти БССР, Передовой опыт -- достояние народа). 3000. экз. 8 к. (вып. 
пан. 5 к4- обороте тит. сост.: А. Ф. Бурова, Ш. М. Ляфшиш 
Н. П. Углова, Л. Н. Климович. --167--2213] (67.02:658.5 

1569а. Пластины и стержни, [Сборник статей]. Под обш. ред, В. Ф. Яши- 
на. Минск, «Вышэйш. школа», 1967. 43 с. с черт. 20 см. (М-во путей сооб- 
іцения СССР. Белорус. ин-т инженеров ж.-д. транспорта трудов. 
Вып. 59). 600 экз. 15 к.-- Библиогр. в конце статей. -- [6 


«Беларусь», 196; 


4. 
621.031--016.3] 
1570. Сборник М» 1 действуюцих дополнительных прейскурантов. роз- 
ничных цен на продовольственные товары, утвержденных Министерством 
торговли БССР и Комитетом цен при Госплане БССР с І января 1961 го- 
да по І января 1967 года, Минск, 1967. 196 с. 90 см. (Ком. цен при 
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Госплане БССР). 15000 экз. Беспл. -- [67--2143] 664 (085) 

157]. Совершенствованне внутризаводского хозяйственного расста на 
машиностройтельном заводе (в условиях применения электронно- ли- 
тельной лехннки). Заў «Беларусь», 1967. 170 с. 20 см. 6000 экз. 
55 к. В пер. -- Перед загл. авт.: П. А. Драпезо, С. Ф. Дедков, В. С. Тома- 
шук, Л. А. Бурылёва. -- (67--2996] 621.7:658.15 

1579. Типовой план научной организация труда на монтаж плит пере- 
крытий жилых зданий. янск, 1967. 7 с. 1520 см. (М-во пром. строй- 
тельства БССР). 400 экз. Беспл. -- [67--2163]оп 690.2:658.5 


ХУП. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА 
1. Агульныя пытанні. Калгасы. Саўгасы 


1574. Методические указания по составлению пронзводственно-финан- 
5 Минск, «Статистика» Белорус. отд- 

нне, 1967. 76 с. 90 см. ланово-экон. упр. Центр, 
фин. упр.) 4600 экз. 631.153-:631.16]:338. ІК 
1575. Оснн, А. Е. Технолог сельскохозяйственного производства, [О Ге- 

а глав. агр. колхоз: а» Новогруд. района М. Н. Кар- 
: инск, «Урожай», 1967. 76 с. 17 см. (Пятилетка -- в действий). 
6900 экз. 5 к.--[67--2198] 631 (47.43) 
1576. Приходько, А. И. Путь, проверенный жнзныю. (Колхоз им. Киро- 


ва Слуцкого района. Минск], «Урожай», [1967]. 119 с. 14 см. 4.700 экз. 
19 к.-- [67--9242] ззв.1К (47.631) (09) 

1577. Тараканов, И. И., Холод, В. А. и Гавриленко, А. Д. Справочник 
по гарантарованной оплате труда колхозников. Минск, «Урожай», 


1967. 319 с. 17 см. (М-во сел. хоз-ва БССР). 20.000 экз. 40” к. В пер.- 
Сост. указаны на обороте тит. л. -- [67-- ] 338.1К:331.2(08) 
1578. Тарасевич, В. Ф. и Фок. Н. Д. Основные фонды совхозов и их 
использование Минск, 1967. 19 с. 20 см. (Минская обл. организация 
о-ва «Знанне». Науч-метод. совет по пропаганде экон. знаний. Материал 
в помоць лектору). 500 экз. Б. ц.-- На правах рукописн. -- [67--2209]0п 
338.ІСов (47.60), 
1579. Терлиженко, И. Н. Корреляйнонный анализ себестоймости про- 
дукции в колхозах. Минск, «Урожай», 1967. 115 с. 16 см. 9000 экз. 
14. к.-- [67--2220] 338.58:68]:658.511:5192 


2. Механізацыя і злектрыфікацыя. Сельскагаспадарчае 
машынабудаванне 
(Механізацыя вырошчвання асобных сельскагаспадарчых культур -- 
гл. ХУП, 4. Механізацыя жывёлагадоўлі -- гл. ХУІІ, 5) 


1580. Зерноочистительно-сушильный комплекс пронзводительностью 
5 час с механнзинрованным зернохранилицем на 1000 т. Минск 
«Урожай», 1967. І л., слож. в [10] с., с илл. 22 см. (М-во сел, хоз-ва БССР. 
Центр. наўч-неслед. ни-т механнзация и электрификации сел. хоз-ва нёчер: 
яоземной зоны СССР. Выставка достиженнй нар. хоз-ва СССР. 1967) 
бю е Беспл.-- В вып. дан. сост. Я. Д. Мельцер н Л. Н. Шебеко.-. 

158]. Инструктнвные указання по организация непользовання «ЗМ 
но-тракторного парка колхозов и совхозов республики. Минск, «Уро- 
жай», 1967. ЗІ с. 17 см. (М-во сел. хоз-ва БССР. Центр. науч.-нсслед. нн-т 
механизаций и электрификация сел. хоз-ва нечерноземной " зоны СССР) 
10.00 экз. Беспл. -- [67- -9904] 631.3:631.15(47.60). 

1582. Лабораторные работы по машинам для зациты растений. 


Горки, 1967. 44 с. с черт. 20 см. (М-во сел. хоз-ва СССР. Белорус. ордена 
Трудового Красного Знамени с.-х. акад. Кафедра с.-х. машин.) 1000 экз. -- 
Беспл.-- [67- -2204] 631.3:631.15(076.5) 


1582. Лабораторные работы по машинам для зашиты растений. 

Горки, 1967. 44 с. с черт. 20 см. (М-во сел. хоз-ва СССР. Белорус. ордена 

Трудового Красного Знамени с.-х. акад. Кафедра с.-х. машин.) 1000 экз, 

В вып. дан. сост.: П. И. Козловский.-- [67--2191] 631.3(076.5) 
1583--85. Пособие для студентов, обучаюшцихся вожденню тракторов. 

Горки, 1967. 20 см. (М-во сел, хоз-ва СССР. Белорус. ердена Трудового 


ава 
ДТ-МА, ДТ-14Б, 


Красного Знамени с.-х. акад. Учеб. полигон). 2000 экз. Б 
Ч. І. Запуск двигателей тракторов ДТ-14, ДТ-20, 
ДТ.24, Т-28, МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-5К, МТЗ-5Л, МТЗ-5М и самоходные шас- 
си ДСШ-14, ДВСШ-16 и Т-16. (Сост: В. А. Кропов, П. А. Морозов, 
В. А. Гарбар, Кондраль Е. Р., Баранаев А. С] 9 л 2201] 
Ч. 2. Запуск двигателей тракторов МТЗ-50, Т-40, Т-40А, ДТ-5; 
и Т.-75. (Сост: Кронов В. А. Морозов П. А. Гарбар В. Канд- 
раль Е. Р., Баранаев А. С]. 18 6 2] 
Ч. 3. Запуск двигателей тракторов. С-80, т-та, Т-а, К-700 
й самоходного шасси СШ-75. (Сост.: Кропов В. А. Морозов П. А. Гар- 
бар В. А. и Кондраль Е. Р]; 19 с. с ялл. 4 л. илл.-- [67--2184] 
629.1142(071.1) 


3. Аграбіялогія. Агульнае раслінаводства. 
Глебазнаўства 


1586. Инструктивные указания по механнзярованной добыче и приго- 
известкового удобрения из мела. Минск, «Урожай», 1967. 

. с илл. 90 см. (М-во сел. хоз-ва БССР). 3.000 экз. Бесіл. -- [67--2221] 
631.82.0025 

1587. Манько, Н. Ф. Зашцита урожая от вредителей и болезней -- дело 
большой государственной важности. Мннск, 1967. 25 с. 20 см. (Правл. 
Минской обл. органязацни «Знание». Науч-метод. совет по пропаганде 
Матернал в помоіь лектору). 500 экз. Б. ц. -- На правах ру- 
-[67--9973]оп. 632 

1588. Сакович, Ф. И. и Розенберг, Р. Е. С каждого мелиорированного. 
гектара -- высокий урожай. Минск, 1967. 16 с. 20 см. (Минская обл. 
организация о-ва «Знание». Науч.-метод; совет по пропаганде с.-х. знаний) 
500 экз. Б. ц.-- На правах рукописи. -- (67--9988]оп 631.615 (47.60), 


4. Прыватнае раслінаводства 


1589. Розы в Минске. Мннск, «Урожай», 1967. 12 с. 16 см. (Центр 
ботан. сад АН БССР. Выставка достижений нар. хоз-ва СССР, 
1967). 1000 экз. З к.-- На обороте тит. л. авт.: Л. П. Гусарова. -- 167--9919] 

/635.976(47.631) 


5. Жывёлагадоўля 


1590. Парахневич, А. С. и Тарасевич, В. Ф. Совхоз пройзводит травя- 
ную муку. (Совхоз «Новоселки» Петриковского района]. Манск, «Уро- 
жай», 1967. 92 с. с илл. 20 см. 5.600 экз. 12 к. - [67--2212] 

636.086.2(47.642) 

1591. Промышленное скреіцивание молочных пород скота с мясными 
в Белоруссии.  Жодино, 1967. І л., слож. в/б] с. 22 см. (М-во сел. хоз-ва 
БССР. Белорус. науч.-неслед. ин-т животноводства. Выставка достижений 
нар. хоз-ва СССР. 1967). 2000 экз. Б. и.-- В конце текста сост.: А. А. Гай- 
ко, О. П. Снмоненко, П. М. Гринь. -- [67--2299] 636:2.082 (47.60) 
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ХУШ. ТРАНСПАРТ. ТРАНСПАРТНАЕ МАШЫНАБУДАВАННЕ 


Белорусский институт ннженеров ж.-д. транспорта. Гомель. Ма- 
к Научно-методической конференции кафедр института, посвяіцен- 
ной 50-летию Советской власти. (Тезисы Конферениия состонт- 
ся 10--13 окт. 1967 г. Гомель, с. 90 см. (МПС СССР..) 
500 экз. 29 к.---[67-- 082 .2(071.1) (47.60), 
1593. Вопросы научной организация труда и повышение рентабель- 
ности работы предприятий транспорта. (Сборник статей]. Под обш. ред. 
А. И. Шелеляева. Гомель, 1967. 74 с. с черт. 20 см. (Труды Белорус, 
ин-та инженеров ж.-д. транспорта. Вып. 61). 600 экз. 28 к. -- [67--08384] 
656.2:658;5 
1594. Люрье, Г. С. и Стычинская, О. Г. Работа автохозяйств в новых 
условиях планировання и экономического стимулирования. (Технико-экон, 
обзор). Минск, 1967. 47 с. 20 см. (Ин-т науч.-техн. информации и пропа- 
ганды при Госплане БССР). 1500 экз. 12 к.-- [67--9936]0п 
331.97:656.13(47) 
1595. Опыт экономин дизельного топлива тепловозными бригадамін 
лассажирского движения депо Минск. Минск, 1967. 19 с.; І л. граф. 
20 см. (МПС СССР. Науч.-техн. о-во Белорус. ж. д. Дом не хн. 
информацни и пропаганды). 400 экз. Б. ц.--В конце текста сост: Сар: 
вер С. И. Якимушко О. А.--[67--9300] 625.28(47.60) 
1596. Организация работы сортировочной станции. Метод. указания 
к курсовому проекту. Для ст: Эксплуатация ж. д» 
1967. 28 с. с илл. 20 см. (МПС СССР. Глав. упр. учеб. заведения- 
ми. Белорус, нн-т инженеров ж.-д. транспорта). 9000 экз. Б. ц.--В конце 
текста сост.: Й. Г. Тнхомиров, П. Б. Мухо. -- [67--9934] 65621 (071.1) 
1598--99. Техпромфинплан предприятия. (В условиях новой системы 
планярова стамулирования). [Под ред. П. М. Кацура]. 
Минск, 1967 М-во автомоб. пром-сти СССР. Спец, конструкторское 
бюро Ж» 3). 5 к 
Ч. 1. Методические рекомендации по составленню техпромфинплана 
Вып. І. 94 с.--[67- 2267]оп 
Ч. І. рекомендации по составлению 


рч 
З 


ин 
9! 


; а. 
1--658.15:656. 18 
Руководство по экс- 


с.--[67--9976]оп 

1600. Тракторы «Беларусь» МТЗ-50 и МТЗ-50Л. 
ации н уходу. Изд. Э-е. дол. и испр. Мннск, «Урожай», 1967. 
307 с. е нал» І от. л. черт. 21 см. (Мянский ордена Ленина тракт. завод) 
9000 эка. (3-й завод 21-30 тые). 72 к. В пер.-- [67:.9192] 31.37 


ХХІІ. АХОВА ЗДАРОЎЯ. МЕДЫЦЫНСКІЯ НАВУКІ 


1601. Конференция молодых нейрохнрургов. Минск. 
конференции молодых нейрохпрургов. (Сент 
янкі]. Минск, «Наука и техника», 196 
рургям АМН СССР им Н. Н. Бурденк 
А. Л. Поленова. Укр. н-т нейрохнрургии 
певрологни, нейрохируртий и фязнотерапия), 1000 
Авт.: Алаев Б. А. Албатова Г. М. Длиев Р. А. 
Анискяна Р. И., Артемова В. В., Астапенко И.И. Ат 
ков М. Й. Бабенко В. А. Багиров Б. Р. Балязий В 
Баталин Ю. Н., Белов В. Г., Белов В. П. Белопольский / 
Беннашвили Д. Ш., Бнезннь О. А. Бизнля М. А. Бы 
ков. Ю. В., Богданович Л. Г., Боднарук Р. Н. Босва 
Бойченко: И. Н., Борнско А С. Бритун Н. М. Бров 
ловский Ф. С., Брызгалин Р. Н. Б 
на М. С., Бурсна В. Й. Бусарев В. 


ц 


1967. Матерналы 
Злот- 
0 с. 29 см. нейрохн- 
Ленингр. ин-т нейрохирургни 
ў д. Ин-т 

“1. р.96 к. В пер 
Анзимиров В. Л., 
Д. В. Афанасен: 
. Барышев В. Й. 
Я.. Беляев В.И. 

яч Г. Л. Бирюч: 
М., Божик В. П., 
С В., Брус: 

. А. Букчн- 
Вакс Н. Н. 


Васинльева В. П., Веселова И. В., Вештак А. М., Виноградова Т. В., Ви- 
ровлянский О. М., Виосаладзе М. Д.. Влалимиров В., В. иро- 
ва Н. А., ака В. Т. Водянов Н. М., Войтына С. В. Волков И. Ф, 
Волковец Н. Володь л . Волыяская Ю. Н. Высоцкий Н. С; 
Вяльцев В в. “Вяльцева И. Н., Габриэлян С. С. Гагуляна З. Ф., Гад: 
жиев М. Г., Га с В. А.. Гайворонская С. М., Галин Ю. 
К нов Р. С., Гасанов Я. К. Гасанова Ф 
Гвоздев Ю. Б., Гевондя: ; Гелис В. И., Гелунае И. З., Герзон Й. 
Глушенко Ю. Н., Гнесина Е. А., Го- 
гуев Б. Т. Голубенко А.А. ў  Тольдин Э. Горен- 
штейн Д. Я., Горобченко В. И., Горя И. Ф., Горячев А. П., Грачев К. В. 
Грибова Э. А. Григорьев Г. Н. Гойненко Л. А. Грислит А. А. 
Гришаев Ю. Н., Груздев Ю. К., Гуния Д. Э., Гуревич В Гусева М. Е., 
Делямуре А. С еі А. Х.. Дерюжкина Л. В. 1триев В. И., 
Доброхотова Добрянская Л. М.. Дорофеев О. Н. Дорфман Р. В. 
І Лрягилев Ю. И,. / с С., Дунаевсі А. Е., Дягилев В. В., 
Евстигнеев В. 3 Е. С., Еловкова Е. Жанкин И. Л., Жуко- 
ва И. А., Заболотный В. А., Загорская Н. Н., Зайцев В. Й. З Л 
Зелезннск я Л Золондже Зуева Г. Зыкова А 
нов Э. Иватова В. М., Игнатьева Г. И., Илюк Ю. И.. Ильннский 
анна ЛаСи а С. С., Инкнна Г. Д., Исаков Ю. В., Итина Р. И. 
Казимирова З. А., Кааснк / ; Калинкин В. В., Камалова Г. М., Ка- 
рапетян С. А., Карасевя Т. А., К: ян Э. Г. ов В. В., Карпо 
А.. Карпович П. Н., Карташевская Н. ашова А. М., Кассов- 
ская С. Н. Кастонцкая З. М., Кахайчикова А. Аў С «А Е., Кириян М. А, 
Киселева И. Г., Клейн А. В.. Клейнер Г. А., Коган И. Д., 
Козодой Н. Козорезов. В. И., Кокин Г. С. Кол И., Констан- 
чук А. А., Корнненко В. Н.. Косенко В. П. Косинов Е., Костроми 
тин Л. А., Кривакова Л. К.. Крутицкий А. Г., Крюков А. М., Крючков А. В., 
Кудрин С. Н., Кузьмин Н. П., Кузнецова В. Й., Кукян А. В.. Кулнков Д. В. 
Кумок-Бельская И. Л., Кундзинь Х. М., Купояшкии Е. А., Купч Я. А., Ку 
рец А. А. Курочкин Г. И, Кутыркин О. В. Ляврухнн И. Г. Лазеб- 
“Легконогов В. А., Лепяхов Л. А. Линзвшиц А. Л 
, Лунец Е. Ф., Луцик А., Лыкошина Л. Е., Ляшенко Д 
Магомедов. Н. Б. Маликов Г. М., Малкия В. А. Мамадалиев А. М. 
пуйленко Ю, А., Мартиненко А. А.. Мартышкия Н. М., Ма, зникова Г. Б., 
Мастыкии А. С., Матвеев А. С., Матвеева И. А., Матусевич П. А., Мах. 
ти В. В., Меликсетян С. А., Мелькишев В. Ф. Мельниченко В. А., Мял- 
тер И. Д. Могилевсекі Москатова А. К.. Мяги М. А., Мякота А. Е. 
Найден А. С., Нали Т. А.. Никитин Ю. М., (Няколаева Н. Ф., Нику 
іин. А. М., Носатенко В. М., Овсяниикова Р. дников Г. И., Олей- 
ник З. В., Олейников Н. И., Олешкевич Ф. В., аа С. В., Олю- 
шии В. Е., Орлов В. К., Орлов Ю. А., Оселелько В. Д., Осин А г, а 
пова И. Л., Паволоцкий В. Ш.. Палиенко Г. Н. Парамонов Л. В. у 
шин И. П. Пахоменко Г. С., Пацко Я. В., Пер ников Й й 
филов А. П. Пинегин Л. Ё., Пирогова Л. П., Подколзин Ю. Н. Вая ян- 
ский В. А. Пономаре Потемкин И. М.. Прийменко Д. П.. Присту 
па Ч. В., Прокопенко А. Туз В Пустовойтенко В. Т., Пчель 
ников И. Ф., Рабинович С М., Равикович М. А.. Разумо: 
вич А. Н., Райт В. К., Рашнева Й. Г., с / Ромас А. И., Ромо- 
данов С. А., Рогулов В. А., Рожков К у . Н., Рудченко А. В., 
о Л. П. . Садыков А. К 
. Самойлов М. О., Сара Д. Свнто Э. И.. Семак 
М., Сереги све ; Сиверцев Ю. Я., Сі 
; Симерницкий Б. г Б. Д. Сипитый В. И., Сковородни- 
ков Б. , Скорунский И. А., . Скулович С. адков И. И., 
Смеянович А. Ф., Смирнов А. А., Соловьева С зик В. З., Соро- 
коумов В. А. Сосновский В. К. Спа 


п 


тариков А. С. Стародубцев А. И., Старчиков В. Ф. Стре- 
КМЫ М. ца В. П. “Сугерей П. А., Тайцлия В. И., Темиров Э. С 
Тигранян Р. А., Тиляков Б. 1., Тимошук И. М., Ткач А. И., Томников А. М. 
Тонха Д. К. Тохадзе Г. А., Треблев Э. А., Трохнм Ю. М., Трош Р. М. Ту- 
нян Ю. С. Утц А. Р. Феденко Ю. З. Федорова И. Д., Фнлиппова В. Й, 
іна; “А. П., Френзель Л. М., Фри И., Халанскнй А. С., Хани- 
на М. З., Хашимов И., Ховенко В. М. Хом В., Хомяцкая Т. В. 
Хорьяков Г. И., Храпко В. Н., Хубнев. А С., Худолей И. И., Цигель Л. П, 
Цуппянг Р. Х., Цыбульников Н. Д., Челу к М; В., Чепиль Н. И,, Че- 
ремухин Е. П.. Черненков В. Г., ский В Черняк. Ю. С . 
вертушкин Б. В., Чиковани О. З аа Н. А. 
й Шаламай Л. Ф., Шалимо ; Шанько Г. Г. 
векий В. Н., Шеі А. С! Шемякин Ю. А., Шепкауе, 
кене М. А. Шеховцев В. Й., Шклярова Э. Д., Шленев А. Г., Шинцер Л. Я, 
Шток В. Н, Шубин В. С. Шубина Л. П. Шуст Н. В. ПТеглов В. І 
Шедренок В. В., Экштат Н. К., Элламаа А. Н.. Эльнер А. М., Юнеман Й. Я. 
Яковлев А. С., Япжемскас Е. Ю., Яровой В. К., Ярцев В. В., Яхненко Г. М., 
Яцько В. А.-. [67-24] 616.8-089; 
1609. Матюшонок, М. Т. Гимна упражнения для профилакти- 
ки плоскостопйя у дошкольников Минск, «Нар. асвета», 1967, 59 с. 
сила. 17 см. 17.00 экз. 5 к. -- Библногр.: с. 58. ---167--2156] 
617.586-007.58-053.2-085.825--[016:3] 
1603. Организация хирургического лечения хроннческих иитра- и экст- 
раплевральных змпием у больных туберкулезом легких. (Метод. письмо) 
Минск, («Полымя»], 1967. 10 с. 20 см. (М-во здравоохранения БССР. Бело- 
рус. наўч.-нсслед. ин-т туберкулеза). 500 экз. Беспл.-- На обороте тит 
л, сост.: П. М. Кузюкович и Б. К. Куцко. --[67--2262] 616.25-002.53089 


ХХІІІ. ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 


1604. Кулинкович К. А Развитие фязической льтуры и спорта 


в БССР за годы Советской власти Минск, 1967. 19 с. 90 см. (Правл. 
о-ва «Знание» БССР. Совет союза спортивных о-в и органнзаций БССР 
Навстречу 50-летию Великого Октября. Материал в помоць лектору) 
800 экз. Б. равах рукописи. -- [67--2958] 796 (47.60). 

1605. инкович К. А. Пиляк. П. В. и Сазанович, В. П. Споріў-. 
всенародный размах янск, «Беларусь», 1967. 95 с нлл. 17 см 
(Союз спортивных о-в и организаций БССР). 6000 экз. 15 к.-- Ня обл. авт. 
не указаны. -- [67--2193] 796(17.60) 


ХХІУ. КУЛЬТУРА. АСВЕТА. НАВУКА 
4. Педагогіка. Педагагічная псіхалогія 


1606. Брестский пелагогический институт им. А. С. Пушкина. Мятериа 
лы паучно-теоретнческой конференции, посвяшенной 50-летию ВелнкоЙ 
Октябрыской соцналистической революцни. Серия пед. наук, (Тезнен о. 
кладов). Бпест, 1967. 47 с. 20 см. (М-во высш. и Сред. спец. обпазова- 
яня БССР.) 520 экз. Беспл. -- 167- 996810п 371 (47.673) (06), 

1607. Программярованное обучение. Трулы Межресп. конфененцяй по 
программированному обучению, г. Минск, 15--17 дек. 196; г. [Отв. ред, 
В. Б. Ложечников! Мннск, «Вышэйш. школа». 1967. 903 на 
Фі см. (М-во высш. и сред. спец. образоваяня БССР. Минский пех 
ям. М. Горького). 1000 экз. 1. р. 03-х. -- Библиогр. конне стай "У 

Авт: Агур У. М. Акулич А. И. Амеляшко М. В. Барвнюк К. Г. 
Берг А. И.. Валюшия В. А., Верннковекий В. А. Ветрбва К. П. Вибков 
ская А. М., Габузов А. Н., Гаврусейко Н. П. Гайдучинк СМ.” Гама 
свій: М. И., Громыко В. Д. Гуревич В. Ю., Гусева И. С. Ефямова Й. В. 
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Ефремова Н. А, Жыннкин Н. И. Жучкевяч В. А, Зубарь В. В., Клеге- 
рис И. Д., Коваленко Ю. И., Коваль М. П., Коголев И. А. Колб В. Л. 
Колебошина Т. И., Комков Й. Ф., Королев С. И., Крипский А. М., Кругло- 
ва В. П., Кулак Й. А, Кулль И. Г. Куриленко Т. М., Лавыш А. Й. Ла- 
тышев И. А., Матюшонок М. Б., Миленький А. Я. Мозберг Р. К. Молі- 
бог А. Г., Монако Ю. Е., Невский В. П., Никольские А. Д, Нурк А. Р., 
Ожогин В. Я., Ольховская В. М., Пальм Т. А. Петрнков В. Т., Петрушке- 
вичус Ю. В., Полозова Е. А. Ривкннд Я. Й. Свердлов О/ С. (Селез- 
вев А. В., Серков В. В., Симовов В. Г., Соловьева Н. К., Стасю ние М. К. 
з - Л. Тахонов В. И., Тупальскнй Н. И., 
Харламов А. П. Цеплие Ф. А, 
Ыйглане Х. А. Якимович Л. 
[67--2183] 'з71.3:62.504:[0163 


5. Дашкольнае выхаванне 


1608. Бородова, А. Л. Дидактическая нгра как средство развития де- 
тей. (Третий год жизни) Минск, «Нар. асвета», 1967. 68 с. е иал. 
16 см. ( сслед. ин-т педагогнки М-ва просвешения БССР). 26:000 экз. 
7 к.-- [67--92155] 3т2211 


7. Агульнаадукацыйная школа 


б. Методыка выкладання 


1609. Варикаш, В. М. и Цедрик, М. С. Избранные задачи по физике 

с решениями. Изд. 3-е, стереотип. Минск, «Вышэйш. школа», 1967. 

68 с. с нлл. 20 см. 60.000 экз. 59 к. В пер. -- [67--2161] 58(076:2) 
1610. Жучкевич, В. А. О методах преподавания географии в школе, 

Минск, «Нар. асвета», 1967. 144 с. с илл. 20 см. 14.00 экз. 21 к.-- 

23] 91(077) 

1611. Переходные программы подготовки учацихся У, УІ, УІІ, и ІХ 

классов средней и восьмилетней обіцеобразовательных школ по граждан- 

ской обороне. Минск, «Нар. асвета», 1967. ЗІ с. 20 см. (Гражд. обо- 

рона СССР). 6000 экз. Беспл. -- [67--2261] 355.58(071.2) 


в. Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі 


1619. Боровая, Г. И. и Одырей, Ж. К. Русский язык. Грамматика, пра 
вописание, развитие речи. Учебник для а школ с белорус. Яз. обу- 
чения. Изд. 6-е. Манск, «Н 1968. 159 с. с ил, 

101.000- экз. 11 к. В пер. -- [67 491.71-8( 

1613. Жыркевіч, М. І. Падручнік беларускай мовы. Для сярэд. школы 
Мінск, «Нар. асвета», 1968. 

Ч 1. Фанетыка і марфалогія. Для 5 і 6 кла 
. 15 к. У пер.--[67--2174] 
Жалудзенка, Н. Л. Беларуская мова. Чытан- 

З-га класа школ з рус, мо 
? пс 4 л 


106.000. з 
1614. Казімірава, Р. П. 
не. Развіццё мовы. Прав 
вай навучання. Выд. 8- Мінск, «Нар. 
іл. 99 см. 76.00 экз. 292 к. У пер.--На пера 
[67--2171] 
1615. Пушкарэвіч, А. Р. і Масальская, М. І. Беларуская мова. Грама- 
тыка, аа развіццё мовы. Падручнік для 4-га класа васьмігад. шко- 
лы. Выд, Мінск, «Нар. асвета», 1968. 156 с. з іл. 22 см. 105.000 экз. 
16 к.-- 1 491.72-8(075) 
1616. Суша, В. В. і Сувораў, Ю. М. Роднае слова. Кніга для чытання 
ў ІУ класе вас ад. школы. Вы н Мінск, «Нар. асвета», 1968. 
906 с. з іл: 4 л. іл. 22 см. 98.00 эк: к. У пер.-- На пераплёце аў 


паказаны. -- [67--2215] а9і, 


1617. Яўневіч, М. С. і Андрэенка, У. К. Беларуская мова, Падрусік 
мігад. і сярэд. школы з рус. мовай навучання. Мінск, «Нар. 
асвета», 1968. 

Ч. І. Фанетыка і правапіс, марфалогія 
211 с. 4 л. іл. 61.000 экз. 29 к. У пер. -- (67-- 


ля 5--7 класаў. Выд, 
214]  491.79-5(075 


12. Культурна-асветная работа 


1617а. Носов, В. Н. Дру - всего дороже. Минск, 1967. 16 с. 90 см. 
(М.во культуры БССР. Респ. метод. кабинет культпросветработы). 
1000 экз. 2 к. - [67--224 оп т. 7.6 
1618. Паўлоўскі, А. Я. Пачуццё абавязку. 
ктар» Лепел. ра: Мі! 
Рэсп. метад. к 


[Аб рабоце аў 
а 16 с. 20 см. (Мв 
інет культасветработы). 1.000 экз. 2 к.--6 


1619. Сокольский, И. Именем революции. (Лит. 
Минск, 1967. 25 с. 20 см. (М-во ку 
культпросветработы). 3.000 экз. З к.-- Авт. 


1620. Честь и слава тебе, хлебороб. Инструктивно-метод. письмо по 
организаций и проведению Всесоюз. дня р л. хоз-ва, 
Минск, 1967. 10 с. 19 см. (М-во культуры БССР. Респ. метод. кабинет 
культпросветработы. Навстре етию Великого Октября). 3.000 экз. 
І к.--В конце текста авт.: М. Котов. -- [67- -2210]оп 374.28(-29):63 


ХХІЎ. ФІЛАЛОГІЯ. МОВАЗНАЎСТВА 


1621. Тексты и упражнения на английском языке. Алгебра, геометрия, 
матем. лиз, днфференц. уравнения. [Учеб. пособие для студентов] 
Минск, 1967. 199 с. с черт см. (М-во высш. и сред. спец. образования 


БССР. Белорус. ордена Трудового Красного, Знамени гос. ун-т им 
В. И. Ленина). 510 эк к В вып. дан. сост Т. Ф. Кованова, 
[б7--2232]оп 42-86:51 


ХХУІ. ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА. МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА. 
ФАЛЬКЛОР 


1. Літаратуразнаўства 


1622. Гусак, 


Кулакоўскі. Крытыка 
Мінск, «Беларусь», 


17 см. 3000 экз. 52 к. 


МЫ т з 19000 зка, З У вып. дан. складальні- 
кі: М. У. Базарэвіч і І. С. Курбека паў 
891 


“Коласі(074) --91 (-0) (47.60). 
2. Мастацкая літаратура 


б. Руская літаратура 


1624. Бурсов, И. Т. Лобжанка-р 
Бі с. 14 см. 4000 з 


, В. С. 


[Минск], «Беларусь», 
9171-1 
Минск, «Бела- 


графия]. 
бывает.-- С добрым утром. -- Память. ( 
1626. Прибыль, Х. С. В пойск уходит р 


Разделы: Таких цветов не 
891.71-5 
- ІДокум. повесть]. 


м 


Манск, «Беларусь», 1967. 211 с. с нал. 20 сы. 50000 экз. 47 к. В пёр.-- 
(б7- -2289] 39171-3 

1627. Фатнев, Ю. С. Пост рожок у Сожа. Стихи. Минск, «Бела- 
русь», 1967. 44 с.; І л. илл. 14 см. 5006 экз. 11 к.--(67--2187] 891.71-1 


в. Беларуская літаратура 


1628. Бічэль-Загнетава, Д. І. Запалянкі. Паэмы. Вершы. Мінск, 
«Беларусь», 1967. 79 с. 14 000 экз. 26 к.--(67- 2173] 891:72 
1629. Вясна ўвосень. (Зборнік. Апавяданні, успаміны, вершы, прыка 
кіў, Мінск, «Звязда», 1967. 52 с. з ід. 17 см. (Пераможнаму Кастрыч- 
ніку паўвека. Б-ка Вожыка. Хе 5 (65)). 18.459 экз. 10 к 
Аўт.: Астрэйка, А., Барадулін Р., Дзяргай С., Жур 
ляўко Г., Корба Няхай Р., Сіпакоў Я., 'Скрыпк 
Ядловец Я. -- [67--2270] 
1680; Дзень паэзі (1967. Зборнік Мінск, «Беларусь», 
см. 8.000 экз. 95 к. У пер. -- На адвароце тыт л. укладаль- 
з стка тэксту на рус. мове 
: Агняцвет Э., Аляксандру І., Арабейка І., Арагон Л., Арочка М 
Р., Бачыла А,, Бічэль-Загнетава Д., Блатун С., Броўка П, Бу 
кін Г. Бурсаў І, Бялевіч А. Валет Чырва, Варно У. В; 
леўскі 1, Васілеў' гй А., Вялюгін А. Вярцінскі А 
ірэцкі П., Г ўрусеў С. Гілевіч Н., Голуб Ю 
Гордыньскі” «кі Г. Датан Д. Дубоўка У (Жыжа Х 
Зайцаў Д., Звонак А., Зубры ; .Кав ёў П., 
1 М., Камароўскі А., Камейша , Кірш Р. рэка К? 
Кіслік Н., Клімковіч М., о зупенька Я., а ыа С., Лакербай Ю. 
Лужанін М. . Мальцінскі 
а І 


рыходзька П... Пысін А” Русецкі А” 
ербантовіч А., Сіпакоў Я», Скарыйкін У. Скрыпка М. 
Б. Та 


Смагаровіч М., Спрыча , Таўбін Ю., Тхо А., Ты 
Хыў, Тычына П. ка ве К М., Цымерынг М., Чар 
вушэвіч Н., Чарняўскі М., Шах ,, Шушкевўч С, Шымук В., Элюар П, 

Ж 891.72-І 


б; 
Калеснік, І. І. Калі разам Мінск, «Беларусь», 
14 см. 4000 экз. 18 к. -- 167. 47] 891.7: 
Колас, Я. Стихотворения. (Пер с белс пит. статья М. Лу- 
ы Я ІкБеларусь»ў 5 с. гЁ д (ЗАрА 

В 


рус. Ветупит. 
.; 1 л. портр 
ві 


ды ідзеш, Сяргей? П'еса на З дз. з пралогам. 
с. 16 см. (У рэпертуар маст. сам 


ў. Вершы, [Мінск, «Беларусь», 1967]. 
4 008 экз. 20 З 72] 891.72-1 
Пестрак, Ф. Встретимся на бару Роман. [Авториз. пер. 
с белорус. П. Кобзаревского. Илл.: П. Калиннн]. В 9-х кн. Минск, 
«Беларусь», 1967. 20 см. (Белорус, роман). 80000 экз. В пер. 
Кн. 1. 490 с. с нал. 84 к.-- 167--2294] 
Кн. 9. [Послесл. Я. Шараховского]. 527 с. с 


1638. Прокша, Л. Інтрыгі прэзідэнцкага двара. Памфлет. 
967. 105 с. з іл. 16 см. (Б-чка газ. «Голас Радзімы»). 15 к. “7-2” 
1967. 105 с. з іл. 16 см. ( раіла е а аа) 
[Мінск, «Беларусь», 1967] 
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1639. Танк, М. Збор твораў. У 4-х т. 


Т. З. Перапіска з зямлёй.-- Лісткі калевдара.-- Шляхамі дружбы 
(Вершы, дзённік, пераклады]. 699 с.; б л. іл, 8.000 экз. 1 р. 11 к. У пер.- 
[б7--2227] 891.72--891.72- 

ХХУІП. ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ 


1. Грамадска-палітычная, навукова-папулярная і тэхнічная літаратура 


1640. Марат Казей. (Минск, Творческая студия «Фото и жизнь 
1967], 1 л., слож. в [6] с. с ила. 17 см. (Подвягн юных). 60000 экз. З к.- 
[67--2166] 087.1:3КЮП (47.60) (д09дКазей) 


41. Вита Ситница. [Минск, Творческая студия «Фото и жизнь») 

, слож. в (б]с, с нал. 17 см. (Подвиги юных) 60000 экз. З к.-- 
7 087.1:ЗКЮП (47.60) (д92Ситница) ] 
92. Мастацкая літаратура І 


1649. Александрович, А. Месяц сел на тучку. (Стихи. Для младш. воз 
раста]. Худож. Р. Кудревич. Минск, «Беларусь», 1967, 48 с. с иллі] 
22 см. 150.000 экз. 18 к. В пер.-- [67--2290] 891.71-93] 

1643. Василевич, А. С. Как я был доктором. Рассказы. (Для младш. 
возраста. Авториз. пер. с белорус. Б. Бурьяна. Илл.: П. Островский], 
Манск, [«Беларусь»], 1967. 139 с. с илл. 20 см. 100.000 экз. 16 к. пата 


1644. Перро, Шарль. Волшебные сказки. [Для детей. араба, 
Н. Поплавская]. Минск, «Нар. асвета», 1967. 83 с. с нал, 
(Школьная, б-ка). 150.000 экз. 24 к. В пер.--(6 
1645. Хадкевіч, Т. К. Жыла-была 


Для сярэд, уз- 


росту. У. Сініцкі, Мінск, «Беларусь», 1967]. 18 с. з М 9 бы 
15000 экз. 29 к. У пер.-- [67--2239] 891:7293 
1646--4ба, Якімовіч, А. Выбраныя творы. У 2-х т. [Для сярэд. узросту, 
Уступ. артыкул І. Разанава]. Мінск, «Беларусь», 1967. 21 см. 1000 экз. І 
пер. І 


Т. 1. Апавяданні, Казкі. 467 с. 1 л. партр. І р.--[67--2188]. 
Т. 2. Аповесці, Кінасцэнарый. 461 с. 97 к. -- [67--2189] 891.72-93 


ХХУНІ. МАСТАЦТВА 


1647. Всесоюзный фестиваль лауреатов международных конкурсов 
в Белорусской ССР. (Сыт «44967)., ГМнфермана оніма Марай 
Минск], 1967. 34 с. си. (50 лет Великого Октября). 1.500 экз. 
Б. ц.--В вып. дан. сос . Жуховицкий, -- [67--2944] 78(079.1) (47); 

1648. Ушакоў, Іван Міхайлаві а твораў. Мінск. 1967. Каталог. 
[Уступ. артыкул П. Карнач. Мінск, [Полымя», 1967. “5 
[6] с. іл. 13х17 см. (Саюз мастакоў БССР. Выстаўка твораў мастака Уша: 
кова І. АЯ (1910-1966 гг.)). 500 экз. 6 к.-- вокл.: І. М. Ушако! 


(67--2142] 75У! акоў 4с75 (064) (47.60) 
ХХІХ. АТЭІЗМ. НАВУКА І РЭЛІГІЯ. РЭЛІГІЯ 


1649. Ленсу, М. Я. Кто такие «иняциативникн»? Минск, 
русь», 1967. 35 с. 17 см. (Б-чка атенста). 8.000 экз. 4 к.-- (67--915 


«Бела- 
аі 


286/289; 


ХХХ. ДРУК. КНІГАЗНАЎСТВА. 
БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. БІБЛІЯГРАФІЯ 


1649а. «Автозаводец» -- газета минских автомобн. 
: лестронтеле! З 
альбом, Фото А. Муравьева и др. Азт. текста Я. Е, Карта" 99" 
Минск, «Полымя», 1967; [ўс с нал. 2299 см. (Выставка достнжений 
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нар. хоз-ва СССР). 4000 экз. 16 к. -- [67--2199] 07.0Автозаводец] 
1650. Аннотированный перечень научно-исследовательских работ и кон- 

структорских разработок, выполненных Институтом торфа АН БССР 

и ннститутом Белгипроторф в. 1965-1966 гг. фяной промышлен- 

ности. Минск, 1967. 11 с. 20 см. (Ин-т науч. юрмацни и про- 

паганды при Госплане БССР). 250 экз. Б. ц.-- п 

2.331 (048) 


югр. указатель]. 
. Справочно-биб- 


1651. Гомелыцина вчера, сегодня и завтра, [Рек. би 
Гомель, 1967. 21 см. (Гомел. обл. б-ка им. В. И. Лен: 
лиогр. отд. К 50-летню Советской власти). 

Вып. 9. (Сост: Н. Панина]. 26 с. 1.000 экз. Б. и.-- [67-- 

0169; 


1659. Йнструктивно-методическое письмо в помоць, биб: 
публики. (Великому пятидесятилетию посвяцается. [Хроника собы 
31 окт. --7 ноября). Минск 1967. 11 с. 19 см. (Гос. б-ка нм. В. И. 7 
нина. Науч.-метод. отд. библнотековедения). 3000 экз. Беспл.--В конце 
текста сост: Л. Демешко. -- [67--2265]0п 027 (47 


7.60) 
1653. Инструктнвные материалы к проведению трехдневных ЦЕ 
и районных семннаров культпросветработников и с ей комсомоль- 
ских организаций на 1967 год. (Библиотечная се . культпросветра- 
ботников). ІУ кв. Манск, 196 ( бжа БССР им 
. И. Ленина. Науч-метод. 'отд. библнотековедення). 400 экз. Беспа.-- 
(67--2207]оп 027 (47.60) 
1654. Информационный список книг белорусских нздательств. 
плектования сельских бяблнотек республики в 1968 год: Манск, 1967. 
19 с. 91 см. (М.во культуры БССР. Гос. б-ка БССР нм. В. И. Ленина. 
Науч.-метод. отд. бнблиотековедення). 200 экз. Б. ц. - [67--2206]оп 


я ком- 


1656. Санько, К. С. Агляд работы сельскіх бібліятэк за 1966 год. 
Мінск, 1967. 36 с. 19 см. (Дзярж. б-ка БССР. імя У. І 
метад! аддз) 3000 экз. 7 к.-- Складальнік паказан 
[67--2245]оп 
ХХХІ. ДАВЕДНІКІ АГУЛЬНАГА ХАРАКТАРУ. ЭНЦЫКЛАПЕДЫІ, 
КАЛЕНДАРЫ. ЗБОРНІКІ ЗМЕШАНАГА ЗМЕСТУ 


Сборник 
ц. образо- 


1657. Белорусский университет имени В. И. Ленина. Минск 


научных работ Минск, 1967. 22 см. (М-во высш. и сред. сп 
нання БССР...) -- На белорус. и рус. яз. і 
Вып. 9. 241 с. 520 экз. 50 к. -- Библиогр. в конце статей. --. [67--218Ц0п 
зтв(ат.60) --4--81(06) -н00163] 
Дадаткі да бюлетэня 
«Новыя кнігі БССР» 
віццё вялікай ы Каст- 


працяг і р г 
уры), (Мінск, 1967]. б с. 2дс 
б кз. Б. ц.-- У вып. дан. скла- 
, 1967, 2 


ніцтва камунізма 
рычніцкай рэвалюцыі. (Рэк. спіс а 
(Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна) 
дальнік: Т. К. Лазарук. -- Дадатак да 


АЎТАРЭФЕРАТЫ ДЫСЕРТАЦЫЙ 


1659. Абрамов, М. И. Хронопневмометрические и пневмоскопические 
иселедовання внешнего дыхания человека. (На примере спо Ё 
цов). Автареферат дис, на сонсказне учен. степени канд. / 
Мннск, 1967. 29 с. с илл. (Ин-т физнологий АН БССР). -- [8 

1660. Аннсько, Е. Н. Сравнятельная оценка воспройзводительн 


1658. Буда 


2 Зак. 7528 


собности хряков при групповом и индивидуальном содержании и совёр- 
шенствование техника нскусственного осеменення свиней. Автореферат 
дисс. на сонскание учен. степени канд. с. наук. Горки, 1967. 23 с. 
(Белорус. с.-х. акад.) -- [67--2253] 

1661. Анцулевич, Н. Г. Экономическая эффективность пройзводства 
овошцей й пути ее повышения в Гродненской области. Автореферат дисе, На 
сонскание учен. степени канд. экон. наук. Минск, 1967. 17 с. (АН 
БССР. Ин-т экономнка). -- [67--2286] 

1662, Близнец, В. Ф. Вопросы финансировання капитальных вложений 
совхозов. (На материалах совхозов БССР). Автореферат дисс. на сойска- 
нне учен. степени канд. экон. наук. Минск, 1967. 20 с. (АН БССР. 
Обьёднн. учен. совет по экон. наукам).-- [67--9180] 

1663, Баснлюк, Г. В. Применение раднойзотопа Р”? для изучения фос- 
фФорного питания картофеля. Автореферат дисс. на соискание учен, степе. 
ни канд. с.-х. на Гродно, 1967. 24 с. (Белорус. науч.-нсслёд, йн-т 
земледелия). -- [67---2230] 

1664. Карсеко, Р. М. Нецентралнзованные формы реализации сельско- 
хозяйственных продуктов н пути их совершенствования. (На примере 
БССР). Автореферат днсс. на сойсканне учен. степени каид. экон, наук, 
Минск, 1967. 20 с. (АН БССР. Ин-т экономики). -- [67--2284] 

1665. Лукашевич, В. П. Свободные субстантивные словосочетания со: 
временного немецкого языка (в плане сопоставительной грамматнической 
стилистики). Автореферат дисс. на сонсканне учен. степени канд. филол, 
наук. Минск, 1967. 15 с. (Белорус. гос. ўн-т им. В. И. Леннна).-- 
197--2251] 

1666. Мандрусов, А. Ф. Кокцядни и кокциднозы свиней в Белоруссии, 
Автореферат днес. на сонсканне учен. степени канд. вет. наўк. Ви- 
тебско 1967. 19 с. (Витеб. вет. ин-т им. Октябрыской революция).-- 
[67--2150] 

1667. Михальченков, А. С. Об ассоциарованной вакцинацни свяней про- 
тив чумы, рожи, паратифа и пастереллеза, Автореферат дисс. на сонска- 
ние учен. степени канд. вет. наук Витебск, 1967. 19 с. (Витеб. вет. 
ин-т: нм. Октябрыской революции). -- [67--2274] 

1668. Мышелова, А. С. Пути повышения эффективности нспользованяя 
оборотных средств в совхозах. (На примере молочно-овошных совхозов 
БССР). Автореферат днсс. йа сонскание учен. степени канд, экон, наук, 
Мннск, 1967. 23 с. (АН БССР. Обьеднн. учен, совет по экон. наукам).- 
[67--2969] 

1659; Носкова, Т. И. Матерналы к пластике пернферических артерий 
(Эксперим. неследованне). Автореферат дис. на сонскание учен. стенени 
д-ра мед. наук, Мннск, 1967. 30 с. (Мянский гос. мед ин-т). -- Список 
работ автора: с. 30 (11 назв.) --[67-:2164] 

1670. Седёгов, Р. С. Совершенствование оперативного управления про- 
маводством с применением злектронно-вычислительной техники. (На пн 
мере машнностронт. предприятий с мелкосерийным и ннднвндуальным 
характером пронзводства). Автореферат дисс. на сонсканне учен, степени 
кавд. экон. наўк. Мннск, 1967. 24 с. со схем. (АН БССР. Обьедиы. 
учён. совет по зкон, наўкам при отд-нии обіцеств. наук). -- Список работ. 
автора: с. 22-23 (ІІ назв.) -- [67--9916]оп 

1671. Солодухо, Н. М. Исследование влияния режнма механической 
переработки торфа на его свойства. Авторёферат дисс. на сонсканне учен, 
степени канд. техн. наук. Минск, 1967. 20 с. (АН БССР. Отд-ние физ.- 
техн. наук). - -[67- -2905]оп 

1672. Фролов, В. Г. Планирование и зкономическое стимулярованне 
повышения качества продукции. (На примере предприятий станкостроения 
БССР). Автореферат дисс. на сойсканне учен, степени канд. экон, наук. 
Мннск, 1967. 24 с. (АН БССР. Ин-т эковомнк). -- [67--Э196]0п 1 
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НУМАРЫ ЗАПІСАЎ КНІГ, 
НА ЯКІЯ НЕ БУДЗЕ ДРУКАВАНЫХ КАРТАК 


1530, 1540--41, 1547--49, 1554--55, 1559--61, 1566--68, 1573, 1578, 1580, 
1582--85, 1587--88, 1591, 1595--96, 1603, 1611, 1638, 1640--41, 1647--48, 
1650--55, 1658-1672. 


ра 


І Зе МАЎ сё а 


у 
Пралетарыі ўсх краін, яднайцеся! Пролетарйй всех стран, соединяйтесы 


ЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
дзасар аў. І ЯНА ГОСБСЁ мен В. И. ЛЬНИНА 
КНІЖНАЯ ПАЛАТА БССР КНЙЖНАЯ ПАЛАТА БССР. 


НОТНЫ ЛЕТАПІС НОТНАЯ ЛЕТОПИСЬ 


г летапі друкаваных ў Я Леа ПЕМНЫЕ 


МАСТАЦТВА ИСНУССТВА 


ЗЯРЖАЎНАЙ 
аыалян раі БСер ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 


А БИБЛИОГРАФИЙ БССР 
томесячна 
НН Выходит ежемесячно 


Ме Ю Настрычнік -- 1967 -- октябрь 


ноты 
(Выдаецца з 1924 года) 
зале взн--9дн 


ЗЗН. Глебаў, Я. А. Твая вясна. У! 
русь», 1967]. 28 с. 26 см. 150 экз. 34 к.--[ 

Арыёза Надзеі.-- Дуэт Надзеі і Віктара. -- Арыёза Алега. -- Раманс 
Зубарэвіча.-- Куплеты адміністратара Квочкі. 

ВЯН. Ізотаў, А. Наваполацкая лірычная. [Песня]. Словы В. Лукшы. 
Чырв. змена, 1967, 17 кастр. 

ЗБН. Лученок, И. Комсомольская юность. [Песня]. Слова Н. Алтухова, 
Знамя юности, 1967, 28 окт. 

8бН. Наско, М. Славім 


з оперы. (Мінск, «Бела- 
зн 


адзіму Кастрычн 


а. [Песня]. Словы А. Воль- 


скага. Беларусь, 1967, Х» 10, на Укл. 

8ТН. Ціхановіч, Я. Мой край, [Песня]. Словы А. Русака Настаўн. 
газ., 1967, 14 кастр. 

З8Н. Хоры а капэла. [Мінск, «Беларусь», 1967]. 48 с. 21 см. (Маст. 


самадзейнасці). рус. 
[67--5н] б 
Ю. Семяняка. Беларусь-- мая песня. Словы М. Б; 
Верасы. Словы П. Глебкі.-- Сабірайся ў госці, мой д 
родная..Словы А. Дзеружынскага. -- Ветрык. Словы і м 
І. Кузняцоў. Ягорка-прытворка. Словы А. / 
Зязюленька. Словы П. Броўкі. - - Калыханка. С! 
ЗЭН. Чуркін, М. М. Родныя напевы. Дзіцяч 
[Мінск, «Беларусь», 1967]. 11 с. 29 см. 1000 экз. 
90. Эстрадные ансамбли. Минск, «Беларусь», 1967. б4 с. 9] см. 
(Худож. самодёятельностн). 2350 экз. 50 к. -- В вып. дан. сост: Б. И рай: 
ский. -- [67--6н). 
Е. Глебов. Золотая осень. -- Твоя улыбка. -- Ю. Се; 
Р. Бутвиловскнй. Хороводная.-- Д. Смольский. 
Л. Моллер. Радуга. -- Б. Райский. Лагуна. -- Б. Фед, 
кой. 


000 экз. 30 к.-- Тэкст парал. на бел 


рус. мовах -- 


раўна. -- Р. Пукст. 


ы і музыка народныя. 
п'есы для ф-на, 
к. -- [67--7И 


меняко. Галоп.-- 
Концертная п'е 
оров. Играем с улыб- 
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МАСТАЦКАЯ ГРАФІКА 


(Выдаецца з 1955 года) 
ее з55М- З95М. 


І. Плакаты 


ЗБ5М. Беларусь мая! Ты з кожным годам, з кожным днём мацней 
і прыгажэй. Маст. М. Чэпік. Тэкст І. Загрышава і Н. Буткевіча 
Мінск, 1967. 119Х80 см. (Агітплакат Саюза мастакоў БССР). 600 экз 
80 к. -.- Шаўкагр. - [67--262М] 

ЗБбМ. Буржуазіі страшней гармат узброены «Капіталам» пралетарыят! 
Маст. Ф. І. Выпас. Тэкст І. Загрышава, Н. Буткевіча Мінск, 1967. 
460 см. (Агітплакат Саюза мастакоў БССР). 700 экз. б0 к.-- Шаўкагр.-- 
[67--267М] 

З5ТМ. «Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя звергнула 
лад эксплуатацыі і прыгнёту». (З тэзісаў ЦК КПСС да 50-голдзя Вялікага 
Кастрычніка). Маст. І. Радунскі. Мінск. 1967; 84х60 см. (Агітплакат 
Саюза мастакоў БССР). 700 экз. 60 к. -- Шаўкагр. -- [67--265М] 

З58М. Да святла ведаў. З гісторыі развіцця нар. асветы ў Капыльскім 
раёне, Капыль, 1967. 44х61 см. (Аддз. прапаганды і агітацыі РК 
КПБ). 300 зкз. Б. ц.-- Цынкагр. -- [67 

ЗБОМ. Закурыць на хвілінку аматар перапынку -- дзень цэлы ў пера- 
хурах.. А ў выпіку-- халтура: Маст. М. Гурло. Т 1. Загрышава 
И. Буткевіча, Мінск, 1967. В4х60 см. (Агітплакат Саюза мастакоў 
БССР). 700 экз. 60 к.-- Шаўкагр. -- [67--270М] 

ЗБОМ. Каб шляхам Кастрычніка ўперад крокам ісці ўпартым -- чытай 

і ведай тэзісы роднай партыі! Маст. І. Капелян. Тэкст І. Загры 
і Н. Буткевіча. Мінск, 1967. 84Х60 см. (Агітплакат Саюза ма- 
акоў БССР). 700 экз. 60 к.“ Шаўкагр. -- [67--268М] 

ЗбіМ. Курс -- качество, рентабельность, темпы. О работе проф. орга- 
янзацни ДСР-8. Текст В. Верховского. Минск, «Полымя», 1967. 
64х90 см. (Белорус. респ. ком. профсоюза работников связи, рабочих авто- 
моб. транспорта и шоссейных дорог. Белорус. дор. науч.--исслед. ин-т. Дор. 
секция НТО ГХ и АТ БССР). 1000 экз. 10 к.-- Цинк 67-25 

зб2М. Минск в боевом семнадцатом. Минск, «Полымя», 1967. 
71х 99 см. 1000 экз. 10 к.-- Цв. цинкогр. -- 67--246М] 

З63М. Мы свет на новы лад збудуем. Маст. Л. Замах Мінск, 
«Беларусь», 1967. 99:75 см. 16000 экз. 10 к. -- Каляр. афсет. -- [67--259М] 

З64М. На трох размеркавалі -- на трох і атрымалі. Маст. В. Швяцоў, 
А. Рэпін. Тэкст Н. Буткевіча, І. Загрышава Мінск, 1967. 84Х60 см 
(Агітплакат Саюза мастакоў БССР). 700 экз. 60 к.-- Шаўкагр. - 
[67---266М] 

З65М. «Пакуль імперыялізм існуе, пагроза захопніцкіх войнаў застаец- 

СС да 50-годдзя Вялі Кастрычніка»). Маст. 
1967. бх ВА см. (Агітплакат Саюза мастакоў 
экз. 60 к.-- Шаўкагр. -- [67--264М] 

З66М. Партийная группа -- большая сила. ІКолхоз «Труд». Копыль- 
ский район]. Копыль, 1967. 29х42 см. 150 экз. Б. ц. -- Цинкогр. -- 
[67- -эБам] 

Зб7М. Песняры роднага краю. [Капыльшчына] Капыль, 1967. 
А9Х51. см. (Аддз. прапаганды і агітацыі). 300 экз. Б. ц.-- Цынкагр.- 
[67- 253] 

Зб8М. «Працоўныя звергнулі ўладу памешчыкаў 
тэзісаў ЦК КПСС). Маст. В. Краско Мінск. 
плакат Саюза мастакоў БССР). 700 экз. 60 к. -- Ша 

Зб9М. Промышленность района в юбилейном году 
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Столив, Вып. отд. пропаганды ий агитация Столинского РК КПБ, 196/; 
АЗХ5Т см. 600 экз. Б. ц.--Цинкогр.--[67--255М] Кі 
З70М. «Савецкі народ адстаяў сацыялістычную Радзіму.» (З тэзісаў 
ЦК КПСС да 50-годдзя Вялікага Кастрычніка). Маст. А. Гершановіч. 
Мінск, 1967. 70Х80 с: (Агітплакат Саюза Мастакоў БССР). 700 экз. 

к.- - Шаўкагр. -- [67--260М] - у 

З71М. Слава народам Савецкага Саюза -- будаўнікам камунізма! 
Мінск, 1967. 6080 см. 600 экз. 80 к.--- Шаўкагр. -- [67--261М] 

ЗТЭМ. Смотр по экономни и бережливости продолжается. Из опыта 
работы смотровых комиссий и групп нар. контроля предприятий г. Борисо- 
ва. Борисов, Вып. Борнсовского гор. ком. нар. контроля, 1967. 
6094 см. 300 экз. Б. ц.-- Цинкогр. -[67--251М] 

М. Типовой технологический процесс заточки и доводки хвостовых 
твердосплавных зенкеров кругами из синтетических алмазов. [Мннск], 
1967. 94 Х 59 см. 350 экз. Б. п. -- Цинкогр. -- (67--257М] 

З7АМ. Типовой технологическнй процесс обработки кругами из сните- 
тических алмазов торцовых насадных фрез со вставными ножами, осна- 
іценными пластинками твердого сплава. [Минск], 1967. 94х59 см. 
530 экз. Б. ц.-- Цянкогр. -- [67--258М] 

З75М. Трехгоднчная школа мастеров. [Минский тракт. завод]. 
Минск, 1967. 60Х41 см. (МТЗ. За коммунистич. труд). 200 экз. Б. ц-- 
Цинкогр. -- (67--950м] 

ЗТОМ. У них есть чему учиться. Из опыта работы глубокских кинофи- 
каторов. Витебск, 1967. 6285 см. 1000 экз. Б. ц.-- Цинкогр.-- 
[67--256М] 

З7ТМ. У полымі народжаная [Капыльшчына] Капыль, 1967; 
44Х60 см. (Аддз. прапаганды і агітацыі РК КПБ). 150 экз. Б. ц.-- Цын: 
кагр. -- (67- 248) 

З78М. Успехи народного образовання на Ошмяніцине. Ошмяны, 
1967. 44:62 см. (Навстречу 50-летию Советской власти). 200 экз, Б. 
Цанкогр. -- [67--247М] 

ЗТ9М. Читайте, завадуйте, я-- гражданнн Советского Союза, Худож. 
И. Радунский. Минск, 1967. 84 Хх 60 см. (Агітплакат Саюза мастакоў. 
БССР). 700 экз. 60 к.-- Шелкогр. -- [67--563М] ў 


11. Рэпрадукцыі 
(з карцін, малюнкаў, гравюр і інш.) 


ЗВОМ. Андрушчанка, В. 1919 год. Часоп. «Маладосць», 1967, 


10. афсег 
ЗВІМ. Асецкий, Л. Дворец спорта. Гравюра Журн. «Неман» 
8 10.-- Офсет. у Я 
1. Гапоненка, Т. Агітатар у полі.-- Пасля выгнання фа і 
.- Часоп. «Беларусь», 1967, Ле 10. Каляр, аў аа скіх 
І. Гаўрыленка, П. На рыштаваннях Часоп. «Бярозка», 1967, 
. каляр, атыпія. ў ў 
ЗВ4М. Гляцэвіч, І. Адыход у партызаны. Ча 
1967, 48 10, Каляр- аўтатыія, ба арла 
З85М. авідзенка, Л. Урадлівасць. Часоп. Маг э, 
САЧЫ п. «Маладосць», 1967, 
З8бМ. Зайцев, А. Старый Мннск. Гравюра к 
ана равюр Журн. «Неман», 1967, 
З87М. Каткоў, С. Цэментнарастворны вузел “ ; 
1999, Мб 10.“ “Каляр. аўтатыпія. 4 “асэн. «Бярбзкам 
З88М. Качаноўскі, Г. Абаронцы крэпасці. Брэст, 194] 
Часоп. «Маладосць», 1967, Лё 10.-- Каляр. ёўтатыція; ЗАМАК 
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З89М. Каржанеўскі, А. На полацкім нафтаперагонным. Часоп. 
«Бярозка», 1967, 29 10.-- Каляр. аўтатыпія 

ЗО0М. Міхайлоўскі, В. Горад будуецца Часоп. «Бярозка», 1967, 
е 10.--Каляр. аўтатыпія. 

З9ІМ. Нарчук, Р. 1919 год. Агітпоезд «Кастрычніцкая рэвалюцыя». 
Часоп. «Маладосць», 1967, Мэ 10.--Каляр. аўтатыпія. 

З92М. Позняк, В. Пакарыцелі космасу. Мазаіка Часоп. «Мала- 
досць», 1967, І» 10:--Каляр. аўтатыпія 

З03М. Савіцкі, К. Першыя дні Кастрычніка. Часоп. «Беларусь», 
1967, 2 10. -- Каляр. аўтатыпія. 

З94М. Стасеі І. Выгляд бу 
«Беларусь», 1967, . 

ЗО5М. Шыбнеў, А. У красавіку 
1967, Хе 10.--Каляр. аўтатыпія 


іцтва ЦЭЦ нафтазавода Часоп, 
ўтатыпія. 
1917 года Часоп. «Беларусь», 
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Пролетарии всех стран, соеднняйтесь! 


Пралетарыі ўсіх краін, ялнайцеся! 
к ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЗЯРЖАЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА а ДАРСТВЕНЯА ВИваНОг 


БССР імя У. І. ЛЕНІНА 
КНІЖ НАЯ ПАЛАТА БССР КНИЖНАЯ ПАЛАТА БССР 


ЛЕТАПІб ЧАСОПІСНЫХ І ЛЕТОЛИСЬ ІЖУРНАЛЬНЫХ 
ГАЗЕТНЫХ АРТЫНУЛАЎ И ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ 


ЖАЎНАЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
За раеа аа БИБЛИОГРАФИЙ БССР. 


Выходзіць штомесячна Выходит ежемесячно 
Выдаецца з 1934 года Издается с 1934 года 


Ме Ю Настрычнік -- 1967 -- октябрь 
(10216-- 1296) 


І. МАРКСІЗМ-ЛЕНІНІЗМ 


2. Літаратура аб заснавальніках марксізма-ленінізма, 
Работы па марксізму-ленінізму 


Зазеко, И. Вечно дорогой и лоюбимый.--См. 10885. 
Крупская, Надзежда. Першыя месяцы пасля Кастрычніка. [Аб 
У. І. Леніне] М , 1967, Хе ІО, с. 4-6. 
Рэзаўскі, Л. П. На ўсё жыццё “засталося. [З успамінаў аб 
3 


нін! . 1967, Хэ 10, с. 13. 
10218. Филатов, П. В. И. Ленин--вождь Октября. Коммунист 
Белоруссии, 1967, Хэ 10, с. 16--21. 


10219. Аздуні, С. Пра і Ма і Энгельса аб перспектывах рэ- 
валюцыі ў Расіі. Ві 1 рабочы, 1967, 98 кастр. 

10290. Бурынскі, Ю. іятэкар Ілыча. [З успамінаў Ш. М. Ману- 
чар'янц аб У. І. Леніне] Чырв. змена, 1967, 31 кастр. 

10221. Горбачева, А. В начале пути. (Беседы о вожде). Сел. газ., 


10222. Гусеў, І. Каштоўныя рэліквіі. [Аб гісторыі дванаццаці кніг з аса- 

й. б-кі У. 1; Леніна, зберажоных польск. пісьменнікам А. Гжымала. 
Сядлецкім]. Звязда, 1967, 25 кастр. 

1023. Колбенков, Н. «Петербургскяй «Союз борьбы». (Беседы о вож- 
де). Сел. газ., 1967, 26 окт. 

10224. Мешчаракоў, У. Ленінскія дэкрэты па народнай адукацыі. 
Настаўн, газ, 1967, 4 кастр. : 

10295; Саладкоў, І. Пачатак ленінскага этапа ў развіцці марксізма. 
Звязда, 1967, 12 кастр. 


П. КАМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ САВЕЦКАГА САЮЗА 
(Творы У. І. Леніна і літаратура аб У. І. Леніне-..га, 1) 
1. Агульныя пытанні. Праграма партыі. Статут партыі 
10926, О мерах по дальнейшему развитию обіцественных наук и повы- 
шенцю нх роля в. кдммуннстическох " стронтельстве ах Ва 
КПСС. / Коммуняст Белорусснн, 1967, М 10, с. 8 ж ““ееаенне ЦК 
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109927. Качан, Я. Руководяшцая и направляюцая.. [О Коммунистич. 
партии Советского Союза]. Коммунист Белоруссии, 1967, 29 10, 


с. /29--84. 


10298. Аб узнагароджанні ў гонар 50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай 
сацыялістычнай рэвалюцыі Акадэміі навук СССР Памятным сцягам 
ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Савета Міністраў СССР. 
Г ВЦСПС. (Пастанова ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, 
Савета Міністраў СССР і ВЦСПС ад 21 кастр. 1967 г.) Звязда, 1967; 
99 кастр.: Сов. Белоруссня, 1967, 22 окт. 

10299. Вучоным і канструктарам, інжынерам, тэхнікам, рабочым, усім 
калектывам і арганізацыям, якія прымалі ўдзел у стварэнні і запуску са- 
вецкай аўтаматычнай міжпланетнай станцыі «Венера-4». [Віншаванне 
ПК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і Савета Міністраў 
СССР]. Звязда, 1967, 19 кастр 

16230. Падарунак Радзіме. Рабочым, івж.-тэхн. работнікам і служачым 
буд. і мантажных арганізацый, работнікам газаздабываючых прадпрыем- 
стваў, праектных і навукова-даследчых ін-таў М-ва газавай прам-сці, У 
ўдзельнікам будаўніцтва магістральнага газаправода Сярэдняя Азія-- 
Цэнтр. (Віншаванне ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР]. Звязда, 
1967, б кастр.; Сов. Белоруссня, 1967, б окт. под загл.: С новой победой! 

10231. Заклікі ЦК КПСС да 50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыя. 
лістычнай рэвалюцыі. Звязда, 1967, 15 кастр.: Сов. Белоруссня, 1967, 


15 окт. 


Цэнтральнаму Камітэту Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, 
Прэзідыуму Вярхоўнага Савета СССР, Савету Міністраў СССР.- Гл 
1207. - 

10232, Брэжнеў, Л. І. Прамова тав. Л. І. Брэжнева [на ў 


тынгу, прысвечаным адкрыццю помніка-ансамбля на Ма 
яя, 1967, 17 окт. 


рачыстым мі- 
вым кургане, 


Волгаграл], Звязда, 1967, 17 кастр.: Сов. Белору 
10933. Зельцер, Б. Наш рулевой ІКПСС]. Сел. газ., 1967, 27 окт. 
10234; Зодчий нового мира. (КПСС. Передовая] Сов. Белоруссия, 

1967, 28 окт. 


2. Партыйнае будаўніцтва. Кіраванне партыйных арганізацый 
гаспадарчым будаўніцтвам, дзяржаўнымі і грамадскімі арганізацыямі 


10235. Аб выніках сацыялістычнага спаборніцтва калектываў прадпры- 
емстваў і арганізацый рэспубліканскіх міністэрстваў і ведамстваў у гонар 
Зб-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. (Пастанова 
ЦК КПБ. Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Савета Міні- 
«траў БССР і Белсаўпрофа) Звязда, 1967, 96 кастр. Сов. Белорус- 
сия, 1967, 26 окт. 

10236. У ЦК КПБ і Савеце Міністраў БССР. [Ізлажэнне пастановы 
«Аб. стане і мерах паляпшэння аховы помнікаў гісторыі, мастацтва і архі 
тэктуры ў Беларускай ССР»] Звязда, 1967, 24 кастр.; Сов. Белорус 
сня, 1967, 24 окт. 

10237; Другі Салігорскі працуе на пяцігодку. Рабочым, інжынерам, 
тэхнікам І служачым, парт., праф. і камсамольскім арганізацыям буд. трэс- 
та М З М-ва прам. будаўніцтва БССР, мантажных і спецыялізаваных 
арганізацый міністэрстваў мантажных і спецыяльных буд. работ СССР 
і БССР і Другога Салігорскага калійнага камбіната. (Віншаванне 
ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР з датэрміновым уводам у дзеянне дру. 
гой чаргі Другога Салігорскага калійнага камбіната]. Звязда, 1967, 
З кастр.: Сов. Белоруссия, 1967, З окт. под загл: Трудовой подарок 
Октябрю. 

10238, Працоўным Магілёўскай вобласці, Магілёўскам 


ў абласному ка- 
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мітэту Камуністычнай партыі Беларусі, Магілёўскаму абласному Савет 
дэпутатаў працоўных. [Прывітанне ЦК КПБ, Прэзідыума Вярхоўнага С: 
вета Беларус. ССР, Савета Міністраў БССР у сувязі з узнагароджаннем 
вобл. ордэнам Леніна]. Магілёўская праўда, 1967, 25 кастр. . 

10239; Аб стане і мерах паляпшэння кінаабслугоўвання насельніцтва 
Ізлажэнне пастановы Віцеб. абкома КПБ]. Віцебскі рабочы, 1967 
7 кастр. 

10240. Арлоў, А. Садружнаспь НАП і эстэтыкі. [Партарганізацыя і ял 
вуковая арганізацыя працы на Мінскім гадзіннікавым заводзе). 

Мінская праўда, 1967, 4 кастр. 

10241. За ленннский стиль в работе [партайных комитетов и организё 
ций. Матерналы пленума обкома КПБ] Гродн. правда, 1967, 7 окт 

10249. Калишук, А. и Бойко, В. Парторганизация и хозяйственная ре 
форма. [Брест]. Заря, 1967, 31 окт. 

10243. Кантраляваць - значыць арганізаваць справу. Пленум гаркома 
КПБ «Аб стане і мерах паляпшэння работы партыйных арганізацый па 
кантролю за выкананнем дырэктыў партыі і ўрада і прымаемых рашэй- 
няў Мінская праўда, 1967, 24 кастр. 

10244. Лукоўскі, Я. Свой почырк. [Аб інструктару Барысаўскага гар- 
кома КПБ В. Ф. Вандзяйлаве]. Мінская праўда, 1967, 98 кастр. 

10245. Прышчэпчык, В. В. Аб паляпшэнні работы партарганізацый пі 
падбору, расстаноўпы і выхаванню кадраў сельскай гаспадаркі. [З дакла- 
да сакр. абкома КПБ тав. В. В. Прышчэпчыка на пленуме абкома КПБ! 
і спрэчкі па дакладу. Магілёўская праўда, 1967, 7 кастр. 

10246; 50-годдзю Кастрычніка -- дастойную сустрэчу. (Пленум абкома 
КПБ). [Агляд работы], Магілёўская праўда, 1967, 7 кастр, 

10247. Стамбровекий, Г. Гвардейцы. [О пред. совета старых коммуня: 
стов Ленинского района Минска И. Д. Павлове], Сов. Белоруссия, 
1967, 8 окт. 

10248. Хоменок, В. Надежные помошники парткомов. [О работе вне. 
штатных парткомиссий обл.] Гродн. правда, 1967, 97 окт. 

10249; Шаўня, А. Весці калектыў наперад. [Аб рабоце партарганізацыі 
Жодзінскай школы-інтэрната. Мінскі раён]. Настаўн. газ., 1967. 
95 кастр. 

10250; Якубовіч, У. З іх'бяруць прыклад. [Аб камуністах калгаса «Чыр! 
воны прамень» Маладзечан. раёна], Мінская праўда, 1967, 7 кастр. 


З. Ідэалагічная работа 


10251. Буйко, М. Важнейшае звяно ідэалагічнай работы. [Арганізацыя 
паліт. асветы сярод працоўных вобл.] Мінская праўда, 1967. 95 кастр, 

10252. Буйко, Н. Политическое выступление руководителя, [Об участии 
руководяших кадров в идейно-лолитнческом воспитания трудяішинхя] 
Сел. газ., 1967, 19 окт. 

10253. Губскі, Г. Азімут пошуку -- юбілей. (Нагляд. агітацыя ў калга 
сах і саўгасах Мінскага раёна]. Мінская праўда, 1967, 15 кастр. 

10254. Дзёгцеў, В. Усталявана дзеяннем. [Аб рабоце палітінфагмата- 
раў авіяпрадпрыемства Беларус. упр. грамадзян. авіяцыі] Звязда, 
1967, 10 кастр. 

1025. Злобин, Н. По нндивидуальному плану. [Органнзацня полит, 
учебы в М-ве финансов БССР]. Сов. Белоруссня, 1967, 98 окт. 

10256; Карась, Д. Ожнвают строки Тезнсов. Из опыта работы группы 
полятанформаторов. [Колхоз «Путь к коммунизму» Светлогор, радна] 
Сел. газ. 1967, 97 окт. 4 з 


10257; Лидин, С. Эстафета поколений. [Ю брошоре «Подвиги отцов-- 
сыновьям в наследство»! Заря, 1967, 14 окт. 
Подофедов, С. Исторический матерналнзм как наўка об обіцих 
законах развития обшества.-- См. 1029; у 
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10259. Приходько, А. Ярко и эффектно. (Об альбоме «Наглядная аги- 
тацня»!. Сов. Белоруссия, 1967, З окт 

10260. Рагачоў, А. Слова -- палкаводзец. Нататкі аб рабоце палітінфар- 
матараў. [На пралпрыемствах Першамайскага раёна Віцебска], 
Віцебскі рабочы, 1967. 20 кастр. 

10261. Сузін, Л. «Што раскажаш, агітатар?» (Л. А. Масяховіч. Аршан, 
ільнокамбінат!]. Віцебскі рабочы, 1967, б кастр. 

10262, Ткачук, Р. Бацькоўскімі дарогамі. (Патрыятыч. выхаванне пра- 
цоўных рэспублікі]. Звязда, 1967. І8 кастр. 

10263. Тычына, М. Прапаган Кіеня. Кал 
Капыл. раёна]. Мінская пр; б 10 кастр. 

10264. Фомичева, Г. Пятидневка требует. (Парт. руководство воспитат. 
работой среди трудяшнхся Заводского района Минска] Сов. Бело- 
руссия, 1967. 7 окт. 

10265. Юрченко, Н. Наглядно, 
холхоза им. Кирова Каменецкого г 


4. Гісторыя КПСС 


10265 а. Арцюхіна, А. В. Ленін вялікі наш шлях азарыў. (Партыя і жа- 
Чочае пытанне ў Расіі. Артыкул члена КПСС з 1910 г.] 

Работніца і сялянка, 1967. Хе 10, с. 17-18. 

10266. Беленькі, І. І. Бальшавіцкі дру! ацьбе супраць карніл 
шчыны, Весці АН БССР. Серыя граме вук, 1967, Ха 3, с. 57-66. 
Рэзюме на рус. мове.-- Бібліягр. у падрадк. заўвагах 

10267. Вашкевіч, А. Перад бурай. ГАб пасяджэннях ЦК РСДРП(б) 10 
116 кастр. 1917 г. Беларусь, 1967, 9 10. с. 19 

10268. Миско, Я. Путь трудный, но славный. (Книга «Революционный 
путь компартий Западной Белоруссии (1921-1939 гг.)» «Беларусь», 1966]. 
Неман, 1967, Хе 10, с. 185--188. 


імя Цімі 


бедительно. (О. наглядной агитацня 
юна]. Заря, 1967, 5 окт 


шавікоў. 


10969. Аўчыннікаў, А. Першая канферэнцыя віцебскіх б; 
Віцебскі рабочы, 1967, 14 кастр. 

10270. Гарбкоў, А. Барацьба [бальшавікоў] за у Саветаў у Віцеб- 
скай губерніі ў, 1917 годзе. Віцебскі рабочы, 1967, 29 каст. 

10271. Краўчанка, А. К. З ленінскай гвардыі. [З успамі 
ў рэвалюц. руху А. Краўчанкі, члена КПСС з 1903 г. 
1967. 28 кастр. 

10272. Пусько, И. Страницы побратимства. (О членах КПЗУ К. Валь- 
ныцком и КПЗБ И. Грецком]. (Из революц. прошлого Брестіцины) 

Заря, 1967, 19 окт. 

10273. Т. У барацьбе за перамогу Кастрычніка, -- 2. На фронце мірнай 
працы. -- З. На шляху сацыялістычнай індустрыялізацыі. [Па матэрыялах 
Чавук-тэарэт, канферэнцыі, праведзенай Мінскім ГК КПБ на 
«Бальшавікі г. Мінска ў барацьбе за перамогу Кастрычніцкай сац. рэва 
люцыі і пабудову сацыялізма»). Мінская праўда. 1967, 15, 97, ЗІ кастр. 

10274. Якутов, В. Заринцы октябрыской эпопей. [О гомел. коммунарах 
И. И. Ланге, Н. С. Бнлецком, С. Комиесарове и др. Сов. Белоруссия 
1967, 7, 10 окт. 


Біяграфіі дзеячоў КПСС 


панаванні 
10275. Кавальчук, Антон. Ленінскім маршрутам. [Па мясцінах, якія 
паведаў М. І. Калінін з агітпоездам у 1919 г. на Беларусі] Мала- 


досць. 1967. Мэ 10, с. 113--123. 
10276. Лавров, В. Он начинал в Минске. ГА. Ложечко. «Григорий Ка- 
минский». Политиздат, 1966] Неман, 1967, 9 10, с. 188--190. 


19977. Булацкі, Р. Змагары за Савецкую ўладу. 1. Ад магілёўскіх аб] 
шараў. (Аб П, М. аланскім],. -Э. Жыццё, як факел. [Аб У. Д. Боні 
Бруевічу].-- З. Пакуль білася сэрца. (Аб С. Ф. Ёрамееве]. Звяз: 
1967. ЗІ кастр. ' ў 

іо978. Мельнікаў, М. Герой Аджымушкая. [З біяграфіі былога члеі 
ЦК КПБ М. М. Карпекіна]. Магілёўская праўда, 1967, 17 кастр. 


П. УСЕСАЮЗНЫ ЛЕНІНСКІ КАМУНІСТЫЧНЫ САЮЗ МОЛАДЗІ, 
САВЕЦКАЯ МОЛАДЗЬ 


1. Агульныя пытанні. Праграма камсамола. Статут камсамола 


49 гадавіна ВЛКСМ 


10279. Ваннцкий, А. Орляное племя. Сов. Белоруссия, 1967 
29 окт. 

10980. Жабіцкі, Г. Камунізм будаваць маладым Звязда, 1964 
28 кастр. 

1098і. Крылаты почырк маладосці. [Перадавы]. Чырв. змен 


1967, 99 кастр. ; 
і0282, Міцкевіч, У. Ручаі зліваюцца ў рэкі. (Аб камсамоле Гомель] 
шчыны. Гомел. пра 967, 28 кастр. 


10283. Павлов, Сергей. Чудесный сплав. Знамя юности, 1964] 
29 окт. 

10284. У паходах, змаганні і працы гартаваўся і рос камсамол [Магі] 
лёўшчыны), Магілёўская праўда, 1967, 28 кастр. 

10285. Ярмошук, И. Шагай вперед. комсомольское племя! [О комсомо! 
ле Гродненцины) Гродн. правда, 1967, 28 окт. 


2. Работа камсамольскіх арганізацый. Палітычная асвета І 
камсамола і моладзі 


10286. Булацкі, Р. В. Веліч нашых традыцый. Чырв. змена, 1967 
22 кастр. д 

10288. Крэз, У. Паверку вядзе юбілей, [Аб рабоце камсамольскай арга 
нізацыі магілёўскага завода штучнаг. акна імя Куйбышава] 
Чырв. змена, 1967, 24 кастр 

10289. Саўчанка, Б. Два выхадныя. [Аб рабоце кам. камсамола. Мін 


скага аўтазавода па арганізацыі адпачынку моладзі], Чырв. змена 
кастр. 
90. Ярмашчук, Іван. Наш пароль -- неспакой. (Артыкул першага 
сакратара Гродзен. абкома ЛКСМБ] Чырв. змена, 1967, 8 кастр. 


3. Гісторыя камсамола 


10291. Анісаў, С. Памяць палымянных год. [Аб першых камсамольскіх] 
арганізацыях Краснаполля]. Чырв. змена, 1967, 99 кастр. 

10292. Апарович, И. Й. Бессмертие. [О партизанах Й. и Л. Чуляцких І 
Рассказ командира партизанского отряда И. И. Апаровича] Записал 
А. Железозский. Сов. Белоруссия, 1967. 5 окт. 

10293. Белахвостаў, Р. Тры чэкісты [І. М. Стэльма 
і С. С. Сумчанка. З успамінаў разведчыка камсамольска 


К. А. Рубінаў, 
аладзёжнага ат- 


рада злучэння асіповіц. партызан]. Звязда, 1967, 17 кастр. 
10294. Кизевич, В. В. суровое время. [О комсомольцах-подпольциках 
д. Стрельцы Гродн. района]. (Они были первымн). Гродн. правда, 


1967, 3] окт. 
10295. Петрашкевич, А. В боях рожденный. (Об однонм. . 
рова]. Сов. Белоруссня, 1967, 29 окт. книге А. Жу. 
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10296. Слаўковіч, Даір. Траса мужнасці. [Аб удзельніцы Вялікай Ай- 
чын, вайны камсамолцы С. В. Барталевіч]. Нарыс. Чырв. змена, 1967, 
12 кастр. 


ІУ. ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ ў ЦЭЛЫМ 


[0296 а. Дронь, П. Грамадскія навукі і вышэйшая школа [рэспублікі]. 
Звязда, 1967, 18 кастр. 
10296 6. Дударева, Т. Основа основ нашей работы. (Преподавание 06- 
шцеств, наук в Белгосун-те]. Сов. Белоруссия, 1967, 17 окт. 
О'мерах по дальнейшему развитию обіцественных наук и повыше- 
дно нх роли в коммунистическом стройтельстве. -- См. 10296. 


У. ФІЛАСОФІЯ. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ВУЧЭННІ 
1. Агульныя пытанні. Асновы марксісцка-ленінскай філасофіі 


10297. Антановіч, І. І. і Капялян, Я. Х. Духоўны прагрэс асобы, 
(Д. В. Сохань. «Духовный прогресс личности и коммунизм»]. Весці 
А БССР. Серыя грамад, навук, 1967, Хе З, с. 133--134; 

10598. Карлюк, А. н Кармевекий, Г. Математика, естествознанне, зсте- 
тнка, Неман, 1967, Хе 10, с. 157--170. 


10299. Подофедов, С. Исторический матернализм как наука об обіцих 
законах развития обіцества. [Метод. советы пропагандисту] Гроди. 


правда, 1967, З окт. 
4. Сучасная буржуазная філасофія, сацыялогія, псіхалогія і логіка 


1030. Давідзюк, Г. П. Метадалагічныя асновы тэорыі «адзінага 


ічдустрыяльнага грамадства». Весці АН БССР. Серыя грамад, навук, 
1967, 1 З, с. 1923-1929. -- Рэзюме на рус. мове, - Бібліягр. у падрадк. за- 
ўвагах, 

10800 а. Давндюк, Г. Идеологическая борьба и борьба 


дременном мире Коммунист Белоруссня, 1967, Л? 10, с. 


ХІ. ГІСТОРЫЯ 
(Творы заснавальнікаў марксізма-ленінізна і літаратура аб іх--га. 1) 
2. Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны. Археалогія. Этнаграфія. 


10236. 


У ЦК КПБ і Савеце Міністр 
1030]. Берагчы памяць гісторыі вання пастановы 
ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР «Аб стане і мерах паляпшэння аховы 
помнікаў гісторыі, мастацтва і архітэктуры ў Беларускай ССР» 
Літ. і мастацтва, 1967, 27 кастр 


З. Усеагульная гісторыя. Гісторыя зарубежных краін 


10303. Гроднікаў, В. Голас памяці. [З біяграфіі майстра мінскага буд. 
Упр.--18. трэста Хе 15 Д. П. Райкова, былога вязня канцлагера Патуліца 
ў Польшчы]. Чырв. змена, 19 

10304. Рыклін, Я. Разгаданая т 
лагераў Майданек і Ліншманштат Л. І 
1967, 8 кастр. 


мінаў былога вязня канц- 
Віцебскі рабочы, 
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4. Гісторыя СССР 
(Гісторыя. Камуністычнай партыі Савецкага Саюза--гл. П, 4) 


Сялянскі дэпутат. [Пра дэлегата з'езда ся: 
лянскіх дэпут Я ў Петраградзе П. Караткевіча. 1917 г.] 
Маладосць, Ва 
. Незабываемое. [(О трагедии д. Заводный Лес, 
уничтоженный сте с жнтелями в 1942 г. фашистскими оккупантамн] 
Сел. хоз-во Белоруссня, 1967, Хе 10, с. 18---9. 

10306. Мялешка, В. І. Аб новай рабоце па дэмаграфіі Літвы і Бела: 
русі ХУІ ст. (Ю. Можы. «Дэмаграфічны крызіс у Літве і Беларусі ў дру: 
гой палавіне ХУП ст.-- На польск. мове] Весці АН БССР. Серыя 
грамад. навук, 1967, Ж? З, с. 135--137. І 

10307. Мрытыцкі, Сяргей. На камні, жалезе і золаце. [Гераіч. мінулае 
беларус. народа] Полымя, 1967, Лё 10, с. 176--189. 

10808. Ховренкова, Зиннанда. Шесть сестер. [О подполыцицах Ховрен: 
ковых]. Лит. запись М. Шумова. Неман, 1967, 4 10, с. 128--156.-; 
Окончанне. Начало: 4? 9. 


10309. Акаловіч, М. Доты ішлі ў атаку. [Аб удзельніках баёў пад За- 
слаўлем у 1941 г. Мінскі раён] Мінская праўда, 1967, З кастр. 

10310. Андрушчанка, Н. Подзвіг падпольшчыка. (П. Маглыша. Слуцк], 
Звязда, 1967, 4 кастр. 

1031. Астапенка, М. Парадніла мужнасць (Пра чэхаў Т. Полу, Ю. ні- 
піча і Л. Толаха, якія ваявалі ў партызанскай брыгадзе К. Чарненкі. Кар- 
мян. раён]. Звязда, 1967, 21 кастр. 

12. Васілеўскі, М. Старажытныя карты Беларусі. (З архіўных па. 
ліц). Літ. і мастацтва, 1967, б кастр. 

10313, Герасимов, Г. Немые свидетели мужества. (Из истории оборо- 
ны Загоранской крепости. Гродн. район. 1944 г.] Сел. газ, 1967, 
25 окт. 4 

10314. Зайцаў, У. Віцебнічына -- зямля герояў. іцебскі рабочы 
1967; ЭЯ. кастр. рояў Віцебскі рабочы, 

1а05 Залескі, А. і Гняўко, В. На барыкадах рэвалюцыі. [А. Ф; Хац- 
кевіч. «Польскія інтэрнацыяналісты ў барацьбе за у Саветаў у Бе- 
ларусі Звязда, 1967, 10 кастр. аа АК 

10316. Захарава, А. Жыццё маё-- партыя. Расказ камісара партызан 
скай брыгады А. Захаравай Мінская праў, , 8 кастр. 

10317. Зелянкоў, А. Аб іх ведаў Ільіч. (З гісторыі в. Рудакоў Хойніц 
раёна]. Гомел. праўда, 1967, 5 кастр. 

Зухба, Д. Шумела пуша вековая.-- См. 10953 
акі след не сціраецца. (Аб арганізатар з 
Іеніна Я. Л. Гаўрыленку, Чачэр, раён], а паца 


Заря, 1967, 


грохнаран а на а а сестра. (Е. М. Шевченко]. 
аа ные аа ААА гг. Гомельшчына. Ма- 
1. С Беложнуй У Чырв амба Поў а азы нУ грамадзян. вайны 
гэзі03 самыя А арна? [Партызанская 
10325. Сікорскі, У. Плюс творчая актыўнасць. [Ажыццяўленне рашэн- 


восень 
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нў ХХ з'езда КПСС у краіне. 1956-1958 гг] Звязда, 1967, 
кастр. 

10326. Смирнова, Т. Невиндимый фронт. (Об одном нз руководителей 
брестеких подполыциков в годы нем. оккупации П. Г. Жуликове], 

Заря, 1967, 28 окт. Я 

10327. Спиридонов, П. Чапаевец. [А. М. Зареці 
17 окт. 

10328. Стрижак, Т. и Груздев, К. Ш. 
движенне на Гродненіцине в годы немецк 
да, 1967, 21 окт. 

10329. У баях адстаялі вясну. [Партызанскі 


ай]. Заря, 1967, 


война народная... [Партизанское 
й оккупации]. Гродн. прав- 


х на тэрыторыі Беларусі. 


Матэрыялы] Чырв. змена, 10 кастр 
10330. Черненкова, С. аэ огненных будней. (В. Пар: 
«Огненные вихри». «Беларусь», 1967] Сов. Белор 


1033]. Чернявекий, И. Они были 
«Заря» И. Гусеве и «Красное знамя» И 
Сел. газ. 1967, 24 окт 

10332. Чинин, В. Комнссар « 
торни гражд. войны). Сов. Белору 

10333. Шапиро, С. Дорога без п [бе у ке партизанской 
берыбы на территорш Староб. рай Заря, 1967, 


“10334, Шуранкова, А. Вёска Ляды, арэнне калгаса «Ка- 
мінтэрн» 7 


еў Эвентаў 


ўда, 1967, 


праўда, 
10337; Якушкин, В. Непокоренные. [О зович. подпольной группе, 
действовавшей в годы фашистской оккупацин] Заря, 1967, 25 окт 


Да 50-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай 
сацыялістычнай рэвалюцыі 
(Га, таксама раздзел ІХ, 1) 


10338. Барца: 
бельнага музея на 
Хе 10, с. 4-5. 

1389; Герасімовіч, Б. За зя 
Кастрычніцкіх падзей у Б' 

10340. Календарь Октября [на Белор 
сии, 1967, Ме 10, с. 55-56. 

1034]; Нам освешает путь снянье Октября. (Белоруссия. Матерналы]. 
Неман, 1967, Хэ 10, с. 3--27. 

10349. Нетылькін, А. Ог 
скую власть». «Беларусь», 19 

Нетылькин, А. Рожде 
ветской власти в Белоруссии] 


Залп «Аўроры». [Расказ навук. супрацоўніка кара- 
крэйсеры «Аўрора»]. Работніца і сялянка, 1967, 


[З успамінаў удзельніка 
ь, 1967 


лю, за во 


я) 
нист Белорус 


Комм 


яа] 


ные годы. (Сборник «В. борьбе за Совет- 
7] Неман, 1967, Хэ 10, с. 182--185. 

ённая в пламени борьбы. (Установленне Со- 
Коммунист Белоруссии, 1967, М 10, 


с. 41-45; 
1034. Огуй, П. У славе з вогненных дзён. (Аб удзельніку штурму 
Зімняга К. Казакове). Беларусь, 1967, 4 10, с. 14. 


н, 1967, зе 10, с. 108-- 


енты], Не 


10345. Октябрь, 1917. [Доку 


710346. Платковскнй, В. Международное значение Октябрьской рево- 
люцни. Коммунист Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 22-28. 
10347. революўню совершили миллноны. Слово участникам. Великого 
Октября. [Статьн]: П. Медюлянов; М. оль; П М. П 
С. Сорокин; Г. Шпак. Коммуннст Белорусси 
ТЗ4б. Садоўскі, Яфім. Сведкі незабыўных падзей, (Гіс 


помнікі на 


ЗІ 


Беларусі, звязаныя з падзеямі Кастрычніка]. Беларусь, 1967, 2» ПУ 


с. 2-3. 


10349. Гарэлік, Я. Раскаваная песня. (Аб удзельніку Кастрычніцкёў 
рэвалюцыі І. Т. Смалю]. Мінская праўда, 1967, ЗІ кастр. І 

10350. Зайцава, З. Голас нашай рэвалюцыі. (Аб кнізе «Голос великой 
революцня»]. Гомел. праўда, 1967, 28 кастр. 

10351. Мазоль, Т. Год рождення: 1917-й. [Встреча в ред. газ, «Гроді- 
правда» ровесников Октября]. Гродн. правда, 1967, 26 окт. 

10359; Они были первыми. Рассказывают ветераны Великого Октября 
[Ветреча в ред. газ. «Сов. Белоруссня») Сов. Белоруссня, 1967, 
31 окт. 

10253. Разінскі, Г. Марак з лінкора «Гангут». [Аб удзельніку Кастрыч 
ніцкай рэвалюцыі С. С. Гадунове]. Гомел. праўда, 1967, 5 кастр. 

10354. Сикорский, В. Октябрь шагает по планете. Заря, 1967; 


5 окт. 
10355. Холод, П. Шел в борьбе и тревоге... (Из воспоминаний участника 
Октябрыской революцин]. Знамя, юности, 1967, ЗІ окт. 


УІІ. ПАЛІТЫЧНАЯ ЭКАНОМІЯ. 
ГІСТОРЫЯ ЭКАНАМІЧНЫХ ВУЧЭННЯЎ 


Э. Камуністычны спосаб вытворчасці 


10356. Башкинцев, Ф. Товарное производство при социализме. 
Коммунист Белоруссия, 1967, Хе 10, с. 73-76. 


10357. Брыт, В. Таварная вытворчасць пры сацыялізме. [Метад. па- 
рады прапагандысту]. Гомел. праўда, 1967, 15 кастр. 


ЎПІ. МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ. ПАЛІТЫЧНАЕ 
1 ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА ЗАРУБЕЖНЫХ КРАІН 


1. Агульныя пытанні. Знешняя палітыха СССР 


Заклікі ЦК КПСС да 50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістыч 
най рэвалюцыі-- Гл. 10931. 
10358;. Гурыновіч, А. Е. Ума ць мір і бяспеку нарол 
ленне міністра: Беларус. ССР А. Е. Гурыновіча 
дыску ХІІ е ў леі ДАН. Звязда, 1967, 8 кастр. 
Сов. Белоруссня, 19 .; под загл.: Оправдать надежды народов. 
10359. Дэлегацыя Зяленагурскага ваяводства Польскай Народнай Рэс 
публікі на Віцебшчыне. Віцебскі рабочы, 1967, 24 кастр. І 
10360. Клецков, Л. В едяном строю. (О внешней политике БССР] 
Сов. Белоруссия, 1967, 27 окт. ў 


2. Зарубежныя сацыялістычныя краіны 
1036]. Дончик, В. ЧСМ. [Чехословац. союз молодежн]. Знам 
юцости, 1967, 28 окт ) намя 
10362. Иванов, В. ГДР шагает в будуцее. (К 18-й годовцине ГДР] 
Сов. Белоруссня, 1967, 7 окт. ДР]. 
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З. Іншыя зарубежныя краіны 


І Пса Кавалёў, Павел. Лісткі ўражанняў з Амерыкі. Полымя, 1967, 


10364. Каплан, Г. Кніга аб героях нашага п 
шчы «Коммунисты»]. Гомел. праўда, 1967, 4 кастр. 

1065. Увараў, В. і Уржынскі, К. Факты супраць мі 
«Реформнзм н буржуазное соцнальное законодательство! 


Звязда, 1967, 7 кастр. 


алення. (К. Няпомня- 


(В. І. Усенін. 
1967]. 


ІХ. КАМУНІСТЫЧНАЕ БУДАЎНІЦТВА Ў СССР 


(Матэрыялы сесій Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага Савета БССР, 
прысвечаныя планам развіцця народнай гаспадаркі СССР 
і БССР -- гл. ХИІ, 2) 


1. Агульныя пытанні 


ства. [Аб к 


10366. Ахрыменка, П. Духоўнае аг асувязях 
1. Гі 


рус, укр. і беларус. народа омел. праўда, 1967, стр. 
10367. Багдановіч, І. П. ыяналізму палітыка 
Савецкай улады]. 18 кастр. 


Да 50-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай 
сацыялістычнай рэвалюцыі 
(Гл. таксама раздзел УІ, 4) 


10368. Калачынскі, Міхась. Вялікі юбілей рэвалюцыі. Беларусь, 
1967, Хе 10, с. 1-2. 

10369. 50 героических лет. (Передовая] Коммунист Белорусейн, 
1967, 1 10, с. 2-7. 


ацыялі- 


Заклікі ЦК КПСС да 50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай 
«тычнай рэвалюцыі.- Гл. 10231. 

1070. Бабкоў, У. Гуманізм Вялікага Кастрычніка. Чырв. змена, 
1967, 94 кастр. 

10371. Великий Октябрь в судьбах народов-братьев. (Науч--теорст. Кор” 
ференцня представителей Укр. ародов. Брест, Люб- 
дни и Луцк. Матерналы]. Заря, 

10372, Заклікі партыі натхняюць. 
18 кастр. а 

10373; Палецкіс, Юстас. З імем Леніна ў сям'і адзінай. Чырв. 
змена, 1967, ЗІ кастр. 

10374. Шабуня, К. Рэвалюцыі : 
Звязда, 1967, ЗІ кастр. р іл. 

[0375. Шытаў, М. Кастрычніцкая рэвалюцыя і сялянства. Магілёў- 
ская праўда, 1967, 4 кастр. 


Звязда, 1967, 


акуючы клас. (Рабочы клас Беларусі. 


2. Народная гаспадарка СССР 


10376. Маврніцев, В. Планомерное развитие соцналистической эконо- 
мики. Коммунист Белоруссии, 1967, 2 10, с. 68-72. 


анна 


З Зак. 1523 зз 


10377. Власенко, Н. Сбываются Ильнчевы мечты. [Об электряфнкаціі 
ссср. Сов. Белоруссня, 1967, 99 окт. 

10378. Язвинская Я. Цель-- народное благосостояние. Сел, газ, 
1967, 18 окт. 


З. Камуністычнае будаўніцтва і 
абласцей, раё 


эканоміка саюзных рэспублік, 
і гарадоў 


10379. Мицкевич, В. Ф. Край принеманский. [Статья первого секретаря 
Гродн. обкома КПБ]. Сёл. хоз-во Белоруссии, 1967, Ме 10, с. 32-54, 
10380. Павлов, С. Богатырская поступь народа. [Развитие экономикі 
БССР. К 50-летию Советской власти]. Коммунист Белоруссии, 1967, 
ЗЬ 10, с. 46-50; 
1938]. Этапы созядания. [О первы 


шагах развития экономики и даль. 


нейшем развития нар. хоз-ва респ . Цыфры и факты]. Комму- 
нист Белоруссия, 1967, 2? 10, с. 57-- 
10382, (Арменія за гады Савецкай улады. Матэрыялы], Звязда, 


1967, 5 кастр. 

10383. Барановичи. [Матерналы. К 50-летню Советской власти] 
Заря, 1967, 25 окт 

10384, Беленькі, З. Віцебск за 50 савецкіх год. [3 юбілейнай “выстаўкі, 
Віцебскі рабочы, 1967, ЗІ 

10385. Брест. [Матерналы К 50-летню Великого Октября]. Заря, 
1967; 28 окт. 

10386. Бялевіч, Антон 
наша шчасце. [Уздзе 

10387. В. лучах з 
К 50-летню Советской вл 

10388. Гаспадаром с 
Да 50-годдзя Савецкай 

10389. Горад-воін, гор 
скі рабочы, 1967, 18 кастр. 

10390. Дубінскі, Д. Горад крочыць у б; 
1967, 4 кастр, 

10391. Зямля, пераўтвораная свабоднай праца 
Матэрыялы. Да 50тодддзя Вялікага Кастрычніка 
1967, б кастр. 

0392. Калілец, І. Галоўным маршру 
Брэста]. Чырв. змена, 1967, 5 кастр 

10398. Караткевіч, А. З ордэнам Леніна на сцягу. [Развіццё нар. гас- 
падаркі, навукі і культуры Мінскай вобл. (Кастрычнік і Беларусь), 
Звязда, 1967, 17 кастр. 

10394. Караткевіч, А. Пад сонцам Кастрычніка, (Аб дасягненнях пра- 
паўна скай вобл.] а Маха ўн. газ. 1967, 14 кастр. 

. Лукашонак, Л. Дзе гамоніць Лукомль сінявокі. [Будаўні 

г. Новалукомля]. аўн. газ, 1967; 11 кастр. Грулаўдінта 

10396. Мечты, воплошенные в зь. [Дятлов. район. Материалы] 
К 50-летию Советской власти. Гродн. правда, 1967, 26 окт. М 

10397. Минская область. [Матерналы. К 50-летию Великого Октяб 
Сел. газ. 1967, 26 окт. 

10398. Морозов, М. Преображенные просторы. (Каз; 
Советской власти. Сов. Белоруссня, 1967, 8 ок 

10399. Награда, добытая з сраженнях и труде. [Торжеств. собранне, 
посвяш. вручению Гродн. обл. ордена Ленина. Репортаж], Гродн. 
правда, 1967, 24 окт. Я 


а 


Астрэйка, Анатоль. Над Нёманам ясным цвіце 

І. Мінская праўда, 1967, 1 кастр. 

озерный край. [Островецкий район. Материалы, 

ти], Гродн. правда, 1967, 98 окт. 

ў гвек працы. [Матэрыялы. 
Г да, 1967, 

Матэрыялы] 


[Віц 


чыню. (Мазыр], Звязда, 


. [Рагачоўскі раён. 
Гомел. праўда, 


- [Аб дасягненнях працоўных 


. ССР. К 50-летию. 


1000. Непарожні, П. ..Плюс электрыфікацыя. (Міністр СССР пра Бе- 


ларусь). Звязда, 19 кастр. 
10401. Огнем опаленная, трудом возрожденная. [Берестовиц. район]. 
8 нитервыю. Берестовчане о времени и о себе. Гродн. правда, 1967, 


5 окт. 

10402, Пад ясным небам Радзімы 
Матэрыялы. Да 50-годдзя Вялікага К 
1967, ЗІ кастр. 

10403. Пружанский район. (Матерналы. К 50-летню Советской власти] 
Заря, 1967, 18 окт. 

10404. Слава баявая, сла 
чэнню Гомельшчыне ордэна Леніна], 1967, І кастр 

10405. Слава баявая, слава працоў Уручэнне ордэна Леніна Го- 

Звязда, 1967, І кастр.; Сов. Белор 1 окт. 
Столинский район, [Матерналы. К 50-летню Советской власти] 
Заря, 1967, 96 окт. 

10407. (Туркменістан за гады Савецкай улады. Матэрыялы] 
Звязда, 1967, 96 кастр. 

10408. Узнагарода, здабытая ў баях і працы. 
Гродзен. вобл. Звязда, 1967, кастр. 

10409. Фомичев, Г. Возрожденный из пепла. (г. Ў 
правда, 1967, 21 окт. 

10410. Шчасце Вялікі Кастрычнік прынёс. (Ч: 
Да 50-годдзя Савецкай улады] Гомел. праў, 

10411. Шчасце здабыта ў змаганні і працы 
рыялы. Да 50-годддзя Савецкай улады]. Гомел. пр: 

10419; (Эстонія за гады Савецкай улады. Матэр 
1967, 29 кастр. 

10413. Юбілейная пераклічка гарадоў і р: 
Да Б0-годдзя Вялікага Кастрычніка] Магілё 
12 кастр. 

10414. Юбілейная пераклічка гарадоў і раёнаў. 
Да 50-годдзя Вялікага Кастрычніка]. М 
З кастр. 

10415. Юбілейная пераклічка гарадоў і 
Да 50-годддзя Вялікага Кастрычніка] 

18 кастр. 


квітнее горад на Сожы. [Гомелі 
кастрычніка] Гомел. пр 


а, 


сход, прысвеч. уру- 


учэнне ордэна Левіна 


а]. Гродн. 


гэр. раён. Матэрыялы 
1967, 26 кастр 

(Светлагор. раён, Матэ- 

1967, 17 ка 


1лы] 


Чэрыкаў. (Матэрыялы. 
праўда, 1967, 


Да ўзнагароджання Магілёўскай 


вобласці ордэнам Леніна 


Магі абласному ка- 


асному Савету 


Працоўным Магілёўскай вобласці, 

мітэту Камуністычнай пе 
дэпутатаў працоўных.-- Гл. 

10416. Высокая ўзнагарода 
новыя подзвігі ў імя камунізма 
вобл. ордэна Леніна. [Прамовы 
гілёўцаў; В. Уласава; М. П. Ка 
ская праўда, 1967, 25 кастр. 

10417. Луцкін, В. К. На Маг: 
да, 1967, 91 кастр. 

10418. Святкуе Прыдняпро: 


імы натхняе прыдняпроўскі кра 
У га сходу, прысвеч. у 

Г. А. Крыулін; К. П. Арлоўскі; І. І. Ма- 
Ф. К. Курапаценка]. Магі: 


шчыне свята Магілёўская: праў- 


і край. Урачысты сход, прысвечаны ўру- 


чэнню Магілёўскай вобл. ордэна Леніна. Рэпартаж]. Магілёўская 
праўда, 1967, 22 кастр. с я 
10419. Трыумфуе прыдняпроўскі край. Звязда, 1967, 22 кастр 
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Х. ПЛАНАВАННЕ. СТАТЫСТЫКА. УЛІК. 
АРГАНІЗАЦЫЯ І КІРАЎНІЦТВА ВЫТВОРЧАСЦЮ 


10420. Брудно, Ф. И. и Лихачева, Г. Н. Автоматизация расчетов по 
учету труда и заработной платы. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, 
е 14-16. 

10421. Юрчик, Б. В. и Стежко, И. К. Расчеты [групповых] нормативов 
с помоцыю ЭВМ. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 17. 


ХІ. ФІНАНСЫ 


(Матэрыялы сесіі Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага, Савета 
БССР, прысвечаныя Дзяржаўнаму бюджэту -- га. ХІІ, 2) 


ХІІ. ПРАЦА У СССР 


1. Агульныя пытанні 


10422. Сузор'ямі славы працоўнай ззяе мая Беларусь, (Пра Герояў 
Сац. Працы рэспублікі. Матэрыялы], Чырв. змена, 1967, 26 кастр. 


2. Прафесіянальныя саюзы СССР 


Аб выніках сацыялістычнага спаборніцтва калектываў прадпрыем 
стваў і арганізацый рэспубліканскіх міністэрстваў і ведамстваў у гонар 
50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.-- Гл. 10935. 

10493. Еўсцігнееў, Ф. Захоўваць законы аб працы. З пленума абл. са- 
вета прафсаюзаў Віцебскі рабочы, 1967, 7 кастр. 

10424. Злотнік, І. Добразычлівасць і дапамога. [Аб рабоце мясцкома 
15-й барысаўскай школы] Настаўн. газ., 1967, 25 кастр. 


ХІ. ДЗЯРЖАВА І ПРАВА 
2. Дзяржава і права СССР 


Аб узнагароджанні ў гонар 50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай са- 
цыялістычнай рэвалюцыі Акадэміі навук СССР Памятным сцягам 
ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Савета Міністраў 
СССР і ВЦСПС- Гл. 19 


Вучоным і канструктарам, інжынерам, тэхнікам, рабочым, усім 
калектывам і арганізацыям, якія прымалі ўдзел у стварэнні і запуску са- 
вецкай аўтаматычнай міжпланетнай станцыі «Венера-4».--Гл. 10299, 

Падарунак Радзіме-- Гл. 10230. 

Аб выніках сацыялістычнага спаборніцтва калектываў прадпрыем- 
стваў і арганізацый рэспубліканскіх міністэрстваў і ведамстваў У гонар 
БО-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.-- Гл. 10235. 


У ЦК КПБ і Савеце Міністраў БССР.-- Гл. 10936. 

Другі Салігорскі працуе на пяцігодк Гл. 10937. 

Працоўным Магілёўскай вобласці, ласному камі- 
тэту Камуністычнай партыі Беларусі, Магілёўскаму абласному Савету дз- 
путатаў працоўных-- Гл. 102 

Цэнтральнаму Камітэту Камуністычнай партыі Савецкагі Сьюза, 
Прэзідыуму Вярхоўнага Савета СССР, Савету Міністраў СССР. 
л. 4. 


Цэнтральнаму Камітэту Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, 
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Праыуму Вярхоўнага Савета СССР, Савету Міністраў СССР-- 
“л. 1907, 

104925. Барасава, Т. Вытокі поспеху. [Аб рабоце Ізбішчан. сельсавета 
Лагойскага раёна]. Мінская праўда, 1967, 94 кастр. 

10426. Да новых здзяйсненняў і перамог! [З сесіі абл. Савета дэпута- 
таў працоўных, прысвеч. узнагароджанню вобл. памятным сцягам ЦК 
КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Савета Міністраў Саюза 
ССР і ВЦСПС. Мінская праўда, 1967, 31 кастр. 

10497. Ключенков, Й. и Хорошко, Н. Иняциативны: 
вых комис. Брестского облиспі 


[Ю работе постоян- 
кома]. Заря, 1967, 17 окт. 


10498. Мацюшэўскі, К. Рэагаваць хутка, дзейсна. [Работа мясцовых 
Саветаў Брэсцкай вобл. з пісьмамі працоўных] Звязда, 1967, 6 кастр. 

1049. Над синей ІЦарой -- солнце Октября. Теорет. конференция де- 
путатов местных Советов. (Слоним] Гродн. правда, 1967, 18 окт 

10430. Пайкин, Е. Приятные заб фабричной группы нар. 


контроля 1-й пря, той фабрики Оршан, 
Сов. Белоруссия, 1967, 10 окт. 

10431. Паўлічкаў, М. Даражы даве 
вецкага работніка). Лінская пр. 

10432. Пісьмам процоўных -- піль 
БССР). Звязда, 1967, З кастр. 

10433. Сыраквашын, С. Дэпутат атрымаў 
работы выканкома Капыл. райсавета дэпутатаў 
праўда, 1967, б кастр. 

10434. Федоров, С. Как в штабе боевом. (О пред. Советского район, 


ната Н. Москаленко]. 


нар. кантролю 


учэнне. [На прыкладзе 
хоўных] Мінская 


ком, нар. контроля И. А. Косенко. Мннск] Сов. Белоруссня, 1967, 
6 окт. 
16435. Чигирь, А. Больше прав -- больше и спрос. [Об опыте работы 


постоянных комис. сельсоветов Слуцкого и Дзержин. районов]. Сел, 


газ., 1967, З окт. 


3-я сесія Вярхоўнага Савета СССР 


10436. Аб Дзяржаўным бюджэце СССР на 1968 год. (Закон Саюза Са- 
вецкіх Сац. Рэспублік) Звязда, 1967, 13 кастр. Сов. Белоруссия, 
1967. 13 окт 

10437. Аб Дзяржаўным плане развіцця на 
1968 год і планах развіцця народнай гаспадаркі С 
(Закон Саюза Савецкіх Сац. Рэспублік) Звязда, 
Белоруссня, 1967, 13 окт. 

10438. Закон Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік аб усеагуль- 
ным воінскім абавяз Звязда, 1967, 14 кастр.; Сов. Белорусеня, 1967, 
14. окт. 

10439. Пастанова Вярхоўнага Савета СССР. аб зацвярджэнні справа- 
здачы аб выкананні Дзяржаўнага бюджэту СССР за 1966 г. Звязда, 
1967. 13 кастр.: Сов. Белоруссия, 1967, 13 окт. : 

1040; Байбакоў. М. К. Аб Дзяржаўным плане развіцця народнай гас- 
падаркі СССР. на 1968 год і планах развіцця народнай гаспадаркі СССР 
НаСІб0 і 1970 гады. Даклад нам. Старшыні Савета Міністраў СССР 
М. К. Байбакова. Звязда, 1967, ІІ кастр: Сов. Белоруссня, 1967, 
1 окт. 

У. Яббаі. гарбузаў, В. Ф. Аб Дзяржаўным болжэце СССР на 1968 год і 
аб выкананні Дзяржаўнага бюджэту СССР за 1966 год. Даклад міністра 
фінансаў СССР В. Ф. Гарбузава Звязда, 1967, 11 кастр.; Сов. Бело- 
руссия, 1967, 11 окт. паклі 

1044; Грэчка, А. А. Аб праекце закона аб усеагульным воінскім аба- 
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однай гаспадаркі СССР на 
Р на 1969 і 1970 гады. 
1967, 13 кастр; Сов. 


вязку. Даклад міністра абароны СССР дэпутата А. А. Грэчкі. 
Звязда, 1967, 13 кастр.; Сов. Белоруссня, 1967, ІЗ окт. оо. 

10443. Кісялёў, Ц. Я. Прамова дэпутата Ц. Я. Кісялёва. (Аб плане 
развіцця нар. гаспадаркі Беларусі]. Звязда, 1967, 13 кастр.; Сов. Бе: 
лоруссия, 1967, 13 окт. 

Род. Лабанок, У. Е. Прамова дэпутата У. Е. Лабанка. [Аб плане 
развіцця нар. гаспадаркі рэспублікі. Звязда, 1967, 13 кастр.; Сов. Бе: 
лоруссия, 1967, 13 окт. 

10445. Для шчасця народа. [Перадавы] Звязда, 1967, 14 кастр. 

10446. З Кастрычнікам звяраючы поступ. [Адкрыццё 3-й сесіі Вярхоў: 
нага Савета СССР] Звязда, 1967, 11 кастр. 

1047. На славу Кастрычніка, для шчасця народа! [Агляд работы се: 

ў. Звязда, 1967, 12 кастр.; Сов. Белоруссия, 1967, 12 окт. 


сесія Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР 


10448. Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб 
Дзяржаўным бюджэце Беларускай ССР на 1968 год. Звязда, 1967, 
2] кастр.; Сов. Белоруссия, 1967, 21 окт 

10449. Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб 
Дзяржаўным плане развіцця народнай гаспадаркі Беларускай ССР на 
1968 год і планах развіцця народнай гаспадаркі Беларускай ССР на 1969 
і 197 Звязда, 1967, 21 кастр. Сов. Белоруссня, 1967, 2] окт. 

10450. Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб 
зацвярджэнні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР 

паўненні артыкула 19 Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета Бе- 

ларускай ССР ад 30 снежня 1961 года «Аб далейшым абмежаванні пры- 

мянення штрафаў, якія накладаюцца ў адміністратыўным парадку» і арты- 

аб парадку накладання і спагнання адміністрацыйных. 

зацверджана газам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Бела- 

ССР ад 30 снежня 1961 года Звязда, 1967, стр.; Сов, 
Белоруссия, 1967, 92. окт. 

Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб за- 
цвярджэнні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР «Аб 
крымінальнай адказнасці за пабег з лячэбна-працоўнага прафілакторыя». 
Звязда, 1967, 99 кастр.; Сов. Белоруссия, 1967, 29 окт 

10452. Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб за: 
цвярджэнні У! Беларускай ССР «Аб 
перайменаванні рэспубліканскага аб'яднання Савета ў Беларус- 
кай ССР па продажу сельскагаспадарчай ікі сных частак, міне 
ральных угнаенняў і іншых матэрыяльна-тэхнічных сродкаў, арганізацыі 
рамонту і выкарыстання маш саўг: («Белсельгастэх- 
ніка») у рэспубліканскае аб'яднанне «Белсельгастэхніка» Савета Мініст. 
раў Беларускай ССР» і аб унясенні змянення ў артыкул 45 Канстытуцыі 
(Асноўнага закону) Беларускай ССР, Звязда, 1967, 22 кастр.; Сов. 
Белоруссия, 1967, 22 окт. 

10453. Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб за- 
цвярджэйні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай «ССР «Аб 
унясенні дапаўненняў у Крымінальны кодэкс Беларускай ССР». 

Звязда, 1967, 22 кастр.; Сов. Белоруссия, 1967, 29 окт 
10454. Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб за- 
жэнні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР «Аб 
1 змяненняў і дапаўненняў у Кодэкс законаў аб шлюбе, сям'і і 
апецы Беларускай ССР» Звязда, 1967, 22 кастр.; Сов. Белоруссня, 
1967, 22 окт. 

1045. Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб 

зацвярджэнні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР «Аб 
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частковым. змяненні артыкуле у Аб умацаван- 
нісувязі школы з жыццём і аб далейшым развіцці однай аду- 
кацыі ў Беларускай ССР». Звязда, 1967, 22 кастр.; Сов. Белоруссия, 
1967, 22 окт. 

10456. Аб, выбранні Вярхоў 
«тычнай Рэспублікі. (Пастанова 
Звязда, 1967, астр.; Сов. Б. 

10457. Аб зацвярджэняі справаздачы а 
жэту Беларускай ССР за 1966 год. (Па 
рускай ССР). Звязда, 1967, 21 кастр.; 

10458. Аб зацвярджэнні Указа Прэзідыум 
хай ССР. «Аб прадоўжанні тэрміну паўнамоцт! 
рускай ССР». (Пастанова Вярхоўн ета 
Звязда, 1967, 22 кастр.; Сов. Белоруссия, 1967. 

10459. Аб рабоце спа пер: 
гоўванню сельскага насель рэспублікі. 
вета Беларус. ССР) 1967, 22. ка 
22 окт. 

10460. Аб Дзяржаўным плане 
кай ССР на 1968 год і планах раз! 


1 Савецкай Сацыялі- 
а Беларускай ССР) 
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выкананні Дзяржаўнага бюд- 
а Вярхоўнага Савета Бела- 
ня, 1967, 21 окт. 
Савета Беларус- 
ага суда Бел: 
я ССР) 


анова Вярхоўнага 
Белоруссия, 1967, 


спадаркі Беларус- 
ркі БССР на 1969 


іця народ 
ця народн: 


спа 


Ё970 гады. аб Дзяржаўным бюджэце Беларускай ССР на 1968 тол і аб 
выкананні Дзяржаўнага бюджэту БССР за 1966 год. (Прамовы дэпутатаў: 
В. І. Шарапаў: К. В. Мацюшэў М. Ф. Заваротны: П. Р. Мартысюк: 


А. М. Івалгін; В. К, Шамгі 
Ф. П. Сянько; В. М. Яцэн- 
1967, 20 окт. 

1 Беларускай ССР па абслу- 
Пзлажэнне дакладаў дэпута- 
ха, 1967, 90 кастр.: Сов. 


Р. Я. 


П. І. Папоў; П. Я. Рубіе 
Я. А. Арэхаў; А. Я. Андрэе 
ка]. Звязда, 1967, 20 
. 1046], Аб рабоце с 
гоўванню сельскага нас 
таў У. К. Якавенкі і А. П. Абуховіча] Звя 
Белоруссня, 1967, 20 окт. 

10462. Аб рабоце спажывецкай кааперацыі Белару 
гоўванню: сельскага насельніцтва рэспублікі. (Прамовы: 
ка: Д. В. Краўцоў; Я. Р. Хі С. Ф. Хадзько; М. І. Пра 
лаў] Звязда, 1967, 21 кастр 

10463. Коханаў, П. Л. Аб Дзяржаўным плане развіцця народнай гас- 
Задаркі Беларускай ССР на 1968 год і планах развіцця народнай гаспа- 
даркі БОСР на 1969 і 1970 гады. Даклад нам. Старшыні Савета Мініст- 
раў БССР, старшыні Дзяржплана П. Л. Коханава Звязда, 
1967, 19 кастр. Сов. Белоруссня, 1967, 

10464. Лукашоў, К. І. Аб Дзяржаўным п 
падаркі БССР на 1968 год і планах развіцця т 
на 1969 і 1970 гады, аб Дзяржаўным бю 
выкананні Дзярж 
Бюджэтнай і галіновь 
старш, Планава-Бюд : 
1967, 19 кастр., Сов. Белоруссия 

10465. Лукашэвіч, Д. А. Аб зацвярджэнні Указаў Прэзідыума Вярхоў. 
нага барыла Беларускай ССР. Дзклад Сакратара Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета Беларус. ССР дэпутата Звязда, 1967, 
90 кастр.; Сов. Белоруссня 

10466. Шаціла, Б 
1968 год і аб выка 
1966 год. Дак 
Звязда, 1967, 


п ССР па абелу- 
Л. Нікіфарэн- 
дзін; А. І. З0- 


азвіцця народнай гас- 
днай гаспадаркі БССР, 
ССР на 1968 год і аб 
д. Садаклад Планава- 
БССР. Дакладчык-- 
ашоў Звязда, 


кай ССР на 
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ХІУ. ВАЕННАЯ НАВУКА. ВАЕННАЯ СПРАВА 


(Матэрыялы сесіі Вярходнага Савета СССР аб усеагульным 
воінскім абавязку --гл. ХПІ, 2, 


П. А. З гісторыі савецкай ваеннай арганізацыі, 
шите Октября. Организацня регулярной армии и ми: 
Весці АН БССР; 


10467. Селівана; 
(С. М. Кляцкін. «На за 
лицнонное стройтельство в Советской республике»]. 
Серыя грамад. навук, 1967, Хе З, с. 130--132. 


10468. Аб службе марской, аб дружбе вялікай. Да 45-годдзя шэфства 
камсамола Беларусі над двойчы Чырвонасцяжным Балт. флотам. [Матэ 
рыялы!. Чырв. змена, 1967, 17 кастр. 

10489. Белошеев, А. Клятва гвардейцев. Врученне Памятного Знаменй 
твард. мотострелковой Иркутско-Пин. ордена Ленина, трижды Красно- 
знаменной, ордена Суворова дивизии им. Верховного Совета РСФСР. 

Во славу Родины. 1967. 27 окт. 


ковая дывізія ў бая 


Брэжнеў, Л. 
10470. Гришукевич, В. Здесь всегда людно... 
ской комнаты Н-ского 


]0473. Палякоў, І. Ішла дывізія ўпер, 


. Прамова тав. Л. І. Брэжнева- Гл, 


подразделения. Во славу 


[290-я Чырво; 
Маі 


10232. 


Родины, 


цяжная 


Из опыта работы Ленин: 


1967; 


10 окт. 

10471. Крукаў, Леў. Вернасць высокаму абавязку. Да 45-годдзя шэф: 
ства камсамола над Ваен-Марскім Флотам. [Артыкул сакратара ЦК 
ЛКСМБ. Чырв. змена, 1967, 17 кастр. 

10479. Нікіцін, А. Бой за Чавусы. [1944 г.]. Магілёўская праўда, 
1967; 7. кастр. 


страл- 


за вызваленне Магілёва], 


ская праўда, 


1967, 21 кастр. 

10474. Роднмцев, А. И. Рубежи мужества. (К 25-летию Сталинградской 
битвы). Во славу Родины, 1967, 10 окт. 

10475. Смирницкий, О. Во имя высокой цели. (Об участнике гражд. 
войны воёначальннке Н. В. Куйбышеве]. Во славу Родины, 1967, 


З окт. 
10476. Черногурский, Чеслав. В. огне рожденное. [День Войска Поль- 
ского]. Во славу Родины, 1967, 12 окт. 


10476а. Эвентов, А. Встречи сапера. (Из воспомннаний участника Вели- 
кой Отечеств. войны И. Н. Николаева], Знамя юности, 1967, 96 окт. 


ХУ. ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ. МАТЭМАТЫКА 


2. Фізіка-матэматычныя навукі 


10477. Адрнанова, Л. Я. О сравненния точности численного интегрирова- 
ния дифференцкальных уравненнй второго порядка и соответсвуюіцей си- 
стемы дифференциальных уравнений первого порядка. Днфференц, 
уравнения, т. З, Хе 9, 1967. с. 1508--1517--- Библногр.: 7 назв, 

10478. Архипов, Б. М. и Хохряков, А. Я. О задаче Штурма-Лиувилля 
нелинейного обыкновенного дяфференциального уравнения 2-го порядка. 
Днфференц. уравнения, т. 3, Хе 9, 1967, с. 1484--1494-- Библиогр.: 7 назв. 

10479. Белостоцкий, Б. Р. Задача о температурном поле в полом ця- 


линдре с внутренними 
и корни соответствуі 


7 назв. 
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периодическими 


мгновенными 


источниками 


тепла 


журн., т. 13, Хе З, 1967, 


іцего характеристического уравнения, 
с. 326--329.-- Резюме на англ. 


Инж.-физ. 
яз.-- Библиогр.: 


10480. Берковский, Б. М. О книге С. Л. Диксона «Гидродинамяка и тер- 
«одянамика турбомашин» (Пергамон Пресс, Лондон, 1966). Инж.- 
физ, журн., т. 13, Хэ З, 1967, с. 387---388. 

10481. Блинов, И. Н. Правяльность одного класса лянейных систем С 


гочти-пепнодическими. козффициентами. Дяфференц. уравнения, т. З, 
1» 9. 1967, с. 1461--1470.-- Бяблиогр.: 6 назв 
10189. 'Блох, А. Ш. Вопросы дискретной экстраполяции Доклады 


АН БССР, т. 10, 29 11, 1967, с. 878--879. 

10483. Борисов, Ю. Я. и Статников, Ю. Г. Влиняне звука на процессы 
тепломассообмена, ппотекаюіцие в газовых средах. Инж.-физ. журн., 
г 13. Л» З. 1967, с. 353--362.-- Резюме на антл. яз.-- Библиогр.: 14 назв. 

10484. Везломцев, К. А. и Морозов, С. И. Экспериментальное исслело- 
зание гидродинамического пограничного слоя и теплообмена на неподвиж- 
хом диске при раднально-целевом обдуве. Инж.-физ. журн., т. 13, 
Ф 3. 1967. с. 308--313-- Резюме на англ. яз.-- Библиого.: 5 назв. 

10485. Гайдук. С. И. Задача о поперечных колебаниях упруго-вязкого 
аержня. Днфференц. уравневяя, т. 3, Хе 9, 1967, с. 1518--1536.- Биб- 
лногр.: 8 назв. 

10486. Гончаренко, А. М. и Карпенко, В. А. Распространение волу В 
анизотропном активном слое. АН БССР, т. 11, 29 10, 1967, 
с 8я0--я89.-- Библиогр.: 9 назв 

10487. Граник, А. Т. К вопросу о тепловой струе Ландау. Инж.- 
физ. журн. т. 13; 29 3, 1967, с. 335--337.-- Резюме на англ. яг, 

10488. Гришин, А. М. Зажиганне и самовоспламененце реагируюших 
вешеств в условиях идеального теплового контакт Инж.-физ. журн», 
13 36 3. 1967, с. 345- -352.-- Резюме на англ. яз.- Библогр.: 19 назв. 

10489; Жаврил. Г. П. К теории разрешимых матричных групп 
Доклады АН БССР, т. 11, Хэ 10, 1967, с. 873--877; 

10490; Жилович, А. И.. Кравченко, С. К. и Ясько, О. И. К вопросу об 
сбобшенни волт-амперных характеристик электродуговых подогревателеіі 
Мяж-физ. журн. т. 13, Хе З, 1967, с. 304--307.-- Резюме на, англ. яз-- 
Библиогр.: 5 назв. 

1040]; Жуковекий, А. В. и Громов, В. Г. Об определенни локаленых 
козффициентов теплоотдячи к жидкости в квадратных каналаа Ин 
физ. журн, т. 13, М З, 1967, с. 338--344-- Резюме на анг яз.-- Биб- 
лиого.: 8 назв. 

10492. Заббаров, Р. Влмянне пористости и температуры на теплейоонюд- 
ность металлокерамических матерналов. Инж.-физ. журн., т. 13, 2 8, 
1967. с. 373--375.-- Резюме на англ. яз.-- Библиогр.: Э назв 

10493. Ибрагимхалилов, М. З. Асимптотическое представление решения 
траничной задачи для системы обыкновенных дифференцнальных рае” 
ний с комплексным параметром Дифференц. уравнення, т. 3, М 9, 
1967. с. 1537--1542.-- Библиогр. 5 назв. 

10494. Иванов, Е. А. Поле горизонтального магнитного диполя г. зан 
сУутствиий сферойда Днфференц. уравнения, т. 3, М 9, 1967, с 1543-- 
1551.-- Библиогр. ІІ назв 

10495. Иванов, Н. А. Об одной теореме, К 
Уравненяя, т. З, 4 9, 1967. с. 1471--1476.-- Библногр 6 назв. 

1С495. Калалевич, М. Б. О решении снигулярных задач Коши в 629. 
ных рядах. Дифференц. уравнення, т. 3, Хе 9, 1967, с 1560--1577-- 
Библиогр. 14 назв. й 

10497. Карклинь, И. П. и Рейзинь, Л. Э. О топологичае эквивалент- 
ности систем уравнений в полных днфференциалах в окрестаетях ЗааоаЎ” 
тых траекторйй. Днфференц. уравнения, т. 3, Ме 9, 1967, с 1495-- 
1507.-- Библиогр.: 8 назв. 

10498. Корганов, И. З. Прелел решения волнового ўравчецна для неод- 

нородной среды приё-эсе Дияфференц. уравнения, 1. 3, ге 9, 1967, 
с. 1552-1559, 


ратеодори Днфференц. 


41 


10499. Крылов, В. И. и Скобля, Н. С. Замечание о сходимости и оценке] 
погрешности прибляженного обрашения преобразования Лапласа при поў 
моци ортогональных многочленов й и Якоби. Доклады 
АН БССР. т. 11, Х 10, 1967, с. 863--866. 

10500. Кузнечнк, О. П. Электретный эффект в торфяном воске. 
Пром-сть Белоруссня, 1967, Хе 10, с. 64. 

10501. Лурье, С. Л. О решениях уравнения пограничного с. 
тоновской жидкости на пластине, Ипж.-физ. журн. т. 13; 

с. 384--385. 

10502. О решенйн одной краевой задачи методом Б-функцнй, 
Дифференц. уравнення, т. 3, Хе 9, 1967, с. 1602--1605.-- Авт.: А: П. Воль 
ков, В. Ф. Кравченко, Г. П. Манько, и В. Л. Рвачев.-- Библиогр.: 8 назв. 

10503. Островский, В. И. и Казачек, В. В. К вопросу об аналнтическом 
расчете температур при шлифовании. Инж.-физ. журн., т. 18, М» 3, 
1967, с. 330--334- Резюме на англ. яз.-- Библиогр.: 5 назв. 

10504. Павлов, И. А. О коммутативных нильпотентных алгебрах мат. 
риц. Доклады АН БССР, т. 11, Х 10, 1967, с. 870--872 

10505. Попов. Ю. А. и Шкляр, Ф. Р. Теплообмен в рассеиваюцей 
селе, ограниченной нечерными поверхностями. Инж.-физ. журн, т. 19 
Хе 8. 1967, с, 391--325-- Резюме на англ. яз. 

10506. Присняков, В. Ф. Расчет пропесса наполнения газовой емкости; 
Инж-физ . т. 13, 2» 3, 1967, с. 367--372--Резюме на англ. яз-- 
Бяблиого.: 8 

лование с шанной задачи для одного 
н диальных урявнений третьего порядка. 
Дифференци. уравнення, т. 3, Хе 9, 1967, с. 1578--1591 

10508. Резников, А. Н. и Гаврилов, В. Н. Об одном представлении ни: 
теграла вероятности через злементарную функцию. Инж.-физ. журн, 
т. 13. Л» З. 1967, с. 379--З81--- Резюме на англ. яз. 

10509. Рубанов. В. С. и Кабаев, Н. И. Влияние упоугих столкновелий 
на характер. нелинейности козббициента усиления, Доклады АН БССР, 
т. М. Л» 10. 1967, с. 883--886. 

10510. Рулобашта, С. П.. Плановский, А. Н. и Свинарев, В. А. Иссле- 
дование массопповодности капяллярнопористого тела сфепической фовмы 
з условиях сушки. Инж.-физ. жури., т. 13, Ме 3, 1967, с. 989---295.-- 
Резюме на янгл. яз 

10511. Силоров. Н. А. О ветвленин решений задачи Коши лля одного 
класса нелинейяых интегро-диффепенциальных уравнений. Дифференц. 
уравчемия, т. 3. М» 9, 1967. с. 1592--1601. 

10512. Табуева. В. А. Качественное исследованне одного ляфферен- 
инального уравнейня второго попядка теории регулярования. ІІ. 
Днффепені. уравнения, т. З. М» 9. 1967, с. 1415-1496 

10513. Хохлова. Л. В. Об ограниченных я колеблютмхся решениях 
системы. Дифференц. уравненна, т. 3, М» 9, 1967, с. 1437--1449.-- Биб- 
лиого.: 11 назв. 

10514. Шаин, Ю. Ф. Исследование системы уравнений, описываюших 
лвиженне сфернческого маятянка в случае налячия сопротивления. 
Даяффетсни. уравнения, т. З. Ме 9, 1967, с. 1477--1483. 

10515. Шишкин, Г. В. Кварковое состояние материн а 
АН. БССР, т. 11, 28 10, 1967, с. 897--900. 9 аа 

10516. ІЦербаков, Б. А. Рекуррентные решения дифференцнальных 
уравнений и обшцая теория дннамических систем. Днфференц. урав- 
нения, т. З, М 9, 1967, с. 1450--1460.-- Библиогр.: 90 назв... К 

10517. Юшенко, А. А. Необходимые и достаточные условия су 
ния в целом решений снстем дифференцнальных уравнений. ' Доклады 
АН БССР, т. 11, 29 10, 1967, с. 867--869.-- Бияблиогр.: 16 назв. 
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10518. Яровой, Н. Г. Об устойчивости одной снстемы третьего порядка 
с переменной структурой Дифференц. уравиения, т. З, Хе Э, 1967, 
с 1427--1436.-- Библиогр. 10 назв. 

10519. Ярцев, Ю. П. О сходнмости метода коллокации по лянням 
Днфференц. уравиения, т. 9, 1967, с. 1606-1613. 


/. 10520. Бярозкін, Ю. Навукова-даследчы ардэнаносны (Ін-т фізікі АН 
БССР]. Мінская праўда, 1967, 7 кастр. 


3. Хімічныя навукі 


1052]. Александровіч, Х. М., Павлюченко, М. М. и Медведева, А. П. 
0 депрессируюшем действни карбокснметиацеллюлозы при: флотацни Ка” 
ЛяйНЫХ руд, Доклады АН БССР, т. ІІ, же 10, 1967, с. 9 918. 
Библиогр. 6 назв. 

10599; Антонишин, Н. В. 
яне теоретических и опытны 


Симченко, Л. Е. и Лушиков, В. В. Расхожде- 
анных по нестацнонарной теплопроводности 


дисперсных систем. Инж.-физ. журн. т. 13, Хе 3, 1967, с. 296-308-- 
Резюме на англ. яз.-- Библногр.: 14 назв. 

10523. Емельянов, Н. П. и Романовская, Л. П. Синтез простых непре- 
дельных хлорэфнров нафтенового ряда Доклады АН БССР, т. 1, 


Ж 10, 1967. с. 919--991.-- Библногр.: 8 назв. 


10594; Ёрофеев, Б. В., Наумова, С. Ф. и Цыкало, Л. Г. О меха” 
4ермического преврашення циклогексаднена --. 1.8 Доклады АН 
ВЕСР. т. ІІ, Хе 10, 1967, с. 911--914-- Библиогр: 15 назв. 

5 Святлоў, В. Цудадзейныя зерні (яніты]. Беларусь, 1967, 


10! 
М 10, с. ЗІ. 


4. Геолага-геаграфічныя навукі 


10526. Габбро-нориты и ильменито-магнетитовые 

интрузин. склады АН БССР, т. ІІ, Хе 10, 1967, с. 

БД Вібкин, Г. Г. Доминиковскяй, Г. Й. Илькевич [н др? 

1527. Лемцюгола, В. Для геаграфіі. ГВ. А. Жуч 
Нар. асвета с. 92-93. 

Леонович, П. А. Нелт крывают богатства 


ўды новоселковской 
19--.925.-- Авт.: 


віч. «Та- 


паніміка» 
105; 


Сел. хоз-во Белоруссии, 1967. 29 10, 
10529. Лукашев, В. К. и Сивчик, Г. В. О н 


торых геохимическях кри- 


ды АН БССР, 


териях при йсследованни моренных от ожений. Дока. 
т. 11. Хе 10, 1967, с. 929.-- Библиогр. б назв. 

іЫ ано Ф. А. н Коган, Б. Д. Оценка дисперсного состава торфа 
по велнчине огносительной плошади поверхности частиц Пром-сть 


Белоруссии, 1967, М? 10, с. 58-59. 


5. Біялагічныя навукі 


10531. Булыгня, И. А. и Арчакова, Л. И. Э. гктронномикроскопический 


анализ синапсов заднебрыжеечного симпа 

Доклады АН БССР, т. 11. хе 10, 1967, с. 9; 
10532. Вечер, А. С. Біялагічныя нав 

пяцідзесяцігоддзя Савецкай улады. 

вук, 1967, е 9, с. 9-221 


яблиогр.: 9 назв. 
Акадэміі навук БССР да 
АН БССР. Серыя біял. на- 
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10533. Вечар, А. С., Корабава, Г. Я. і Кулікова, А. М. Уплыў нека 
торых амінакіслот на рост біямасы і сінтэз караціноідаў у дражджая 
Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967 
2Б З, с. 87--90-- 14 назв. 

10534. Влнянне леофаса на функцню митохондрий печени облученным 
Крыс. Весці АН БССР. Серыя біял. нав: 967, Ле З, с. 125--127; 
Авт.: Л. Ф. Супрон, В. В. Гулько, А. С. Жигалкович [н др.]- - Библиогр. 
5 назв. 

10535. Звездзіна, Л. Ф. Нейронныя структуры пярэдняга двухузгор'я 
некаторых парнакапытных. Весці АН БССР. Серыя біял. павук, 1967 
Ж» З. с. 119--122.-- Бібліягт 9 назв. 

10536. Калеснікаў, М. С. і Васілеўская, К. В. Аб мяжы ўмоўнага тор- 


маза ў шчанят рознага ўзросту. Весці АН БССР. Серыя біял. навук] 
1967, Л» 3, с. 91--97.-- Бібліягр.: 14 назв. 

10537. Левін, В. І. Да пытання аб разбурэнні эрытрацытаў у постге- 
марагічным перыядзе Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, М 3, 


с. 98--100.-- Бібліягр.: 12 назв 
10538. Меркушева, И. В. Первая паходка в СССР трематоды 
Есніпосназти5 «свуагігі Ргісе 1931 Весці АН БССР. Серыя 
біял. навук. 1967, Х» 3, с. 130--131 
10539. Міхайлоўская, В. А. і Ганчарык, М. М. Інстытут эксперыменталь- 
Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, 


Ь З, с. 30. 
10540. Спэценская, Н. І. Сіне-зялёныя водарасці Беларускага Палесся 
і АН БССР. Серыя біял. навук, 196 с. 70 Бібліягр, 
П. назв. 

10541. Хрипченко, И. П. и Громыко, А. С. Изменение активности холин: 
эстеразы в центральной нервной системе белых крыс при рентгеновом 06. 
лучении. Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, 2 З, с. 123--194-; 
Бяблиогр.: 8 назв. 


ХУІ. ТЭХНІКА. ПРАМЫСЛОВАСЦЬ 
1. Прамысловасць (агульныя пытанні) 


10542, Бармаш, С. Д. НОТ в Белоруссии в первь 
й Пром-сть Белоруссии, 1967, Х» ІО, с. 9: 
10543. Матусевіч, М. Р. Прамысловасць Беларусі за гады Савецкай 
Весці АН БССР. Серыя грамад. навук, 1967, Х» 3, с. 96--105.- 
зюме на рус. мове-- Бібліягр. у падрадк. заўвагах, 
1054. Методинческие рекомендации по организаций внутрнзаводского 
ного расчета. Пром-сть Белоруссии, 1967, 2 
Некоторые вопросы совершенствованния льк рования мате- 
риальных затрат. [Для целей ценообразования в. производстве предметов 
нар. потребления]. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хь 10. 
Авт: К .Е. Маркова, Т. А. Мерецкая, И. Т. Савельев и А. Н. Шклярн 
10546. Парад белорусской индустрий. [Выставка «Промышленность 
Белоруссня и техническая эстетика» в Минске. Ред. статья]. Пром-сть 
Белоруссии, 1967, 2? 10, с. 1--3. 


ые годы Советской вла- 
24. 


с. 18-; 


10547. Ардэнаносны Мінск -- Радзіме. Паведамленн, 


А г е Стат. упр. г. Мін- 
ска аб выніках выканання прам-сцю г. Мінска дзярж, 


плана за ПІ квар- 


тал і 9 месяцаў 1967 г. Мінская праўда, 1967, 97 кастр. 

10548. Гориннн, А. Новое, прогрессивнде-- в пропзводстве, [На пред- 
приятнях обл] Гродн. правда, 1967, 10 окт. 

10549. НАП-- у вытворчасць. [Перадавы]. Звязда, 1967, 10 кастр. 
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10550. Поступ юбілейнага года. Паведамленне ЦСУ СССР аб выніках 
“выканання Дзярж. плана пром-сцю СССР за 9 месяцаў 1967 г. 
Звязда, 1967, 18 кастр.; Сов. Белоруссия, 1967, 18 окт. 

10551. Святочны рапарт Міншчыны. Паведамленне стат. упр. Мінскай 
абл. аб выніках выканання дзярж. плана (прам-сцю] за дзевяць месяцаў 
1967 г. Мінская праўда, І 95 кастр. 

10559. Уверенные шагй пятилетки. Об итогах выполнения гос. плана 

Г гром-стыю Брестской обл. за 9 месяцев 1967 г. Сообіценне стат. упр. Брест- 
“ской обл. Заря, 1967, 25 окт. 

10553. Шчодрыя набыткі юбілейнага. Аб выніках выканання Дзярж. 
(мана прам-сцю Беларус. ССР за 9 месяцаў 1967 г. Паведамленне Цэнтр. 
«тат. упр. пры Савеце Міністраў Беларус. ССР. Звязда, 1967, 
90 кастр.: Сов. Белоруссня, 1967, 20 окт. под зага.: Новые успехи пятилетки. 

10554. Эканоміка вобласці на ўздыме. [Аб выкананні дзярж. плана раз- 
ліцця прам-сці вобл. за 9 месяцаў 1967 г] Паведамленне стат. упр. Гомел 
вобл. Гомел. праўда, 1967, 21 кастр. 

і0555. Юбілейны рапарт вобласці. Аб выніках выканання дзярж 
Алана прам-сцю вобл. за 9 месяцаў 1967 г. Паведамленне стат. упр. Ма- 
Маёўскай вобл Магілёўская праўда, 1967, 21 кастр 


2. Тэхніка (агульныя пытанні). 
Агульнатэхнічныя дысцыпліны 


10556. Другов, Л. И. К разработке практической методика расчета ста- 
інчески недпределимых сборных и сборно-монолитных железобетонных кон 
бтрукций по трециностойкости и деформацням 
(Белорус. нн-т нниженеров ж.д. транспорта), вып. 52, 
Библногр.: 5 назв. 

10557; Иванов, А. 
учно-техн. о-вах респу 
с. 54-55. 

10558; Яшин, В. Ф. О приближенном расчете балок переменного. се- 
чения на упругом основании. Пластаны и стержни (Белорус. инт 


ниженеров ж.-д. транспорта), вып. 52, 1967, с. 37-42 


Пластнны и стержни 
1967, с. 3--19-- 


2. Юбилею -- ударный вдохновенный труд. (О на- 
лики]. Пром-сть Белоруссии, 1967, І 10, 


З. Будаўнічая справа 


10559. Алимов, Р. Главный резерв высокнх темпов стройтельства. (По- 
лочный метод в сел. строительстве). Сел. стронтельство Белоруссня, 
1967, 29 З, с. 15-17. 

0560. Васильев, М. Шире применять в сельском стронтельстве утеплн- 
тель костромит. Сел. стройтельство Белоруссии, 1967; Хё З, с. 27- 28. 

10561. Калинин, М. С. Механизация окраски стройтельных металлокон- 
струкций. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 44-45. 

10562. Кашеев, Н. В. Выполнить годовой план -- почетная задача сель- 
ких стройтелей. Сел. стронтельство Белоруссии, 1967; 4 8, с. 2-4. 

10563. Левин, Х. Д. и Беляй, К. И. Новые оптовые цены на местные 
стройтельные матерналы. Пром-сть Белоруссия, 1967, Хе 10, с. 16-17. 

109564, Лифанов, М. Сельскнм стройкам --- инженерную комплектацию, 
[О работе Пинской МСО]. Сел. стройтельство Белоруссня, 1967, 2 3, 
с. 92-23. 

10565. Михайлов, Б. Штукатурные 
ство Белорусени, 1967, Ме 3, с. 25- 26. 

10566. Петрашин, В. Село-- как райойн 
совхбзе «Коммунар». Буда-Кошелев. райоп]. 
доруссии, 1967, 2 З, с. 18-19. 


работы зимой. Сел. стронтель- 


ій центр. (Стронтельство в 
Сел. стронтельство Бе- 
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10567. Солдаткин, М. и Маслаков, А. Пути сняжейня остаточной влаж 
ности керамзнтобетонных панелей. Сел. стронтельство Белорусейм 
1967, Хе З, с. 29. 

10568; Терешцёнко, И. П. Высокочувствительный прибор [для предупре 
ждения о появленни воды в помеіценин]. Пром-сть Белоруссии, 1967] 
1» 10, с. 43. 

10569. Цветков, В. Некоторые вопросы эстетнки в сельском стройтель 
стве. Сел. стронтельство Белоруссии, 1967, е З, с. 21. 

10570. Чечнева, Л. Пронзводнтельность труда -- это главное. (Новогруд! 
ПМК-13 треста «Гродносельстрой»]. Сел. строительство Белоруссиі 
1967, 2 З, с. 8-9. 


10571. Бармаш, С. Истоки рентабельности. Готовиться к реформе Я 
стройтельстве. Сов. Белоруссия, 1967, З окт. 

10572. Белякова, А. и Григорьев, М. Большое новоселье. [Жнлніцноё 

и культ-бытовое стронтельство в селах Гродн. обл.], Сел. газ, 1967] 


10573. Деревня меняет свой облик. (Сел. стройтельство в республике 
Передовая]. Сов. Белоруссия, 1967, 7 окт. 

10574. Дубовик, Й. Компас бригады. [Мероприятия по внедрению НОТ 
в минском спецтресте М 7 «Отделстрой»] Сов, Белоруссия, 19674 


575. Кашеев, Н. Кадры сельских строек [республики]. Сел. газа] 
1967, 21 окт. 

10576. Малашевский, В. Юность нестареюшцая. (О слесаре-наладчикеў 
завода сборного железобетона Ме 8 А. Ф. Каткевиче. Брест]. Заря, 
1967, 14 окт. 

Падарунак Радзіме-- Гл. 10930. 

10577. Пугач, П. Выйгрыш відавочны. (Брыгадзір комплекснай брыга- 
ды тынкоўшчыкаў аб вопыте навук. арганізацыі працы ў брыгадзе Буд. 
Упр.-- 5 трэста Ф 1]; Мінская праўда, 1967, 8 кастр. 

10578. Радкевіч, Ф. Вышэйшая матэматыка гаспадарання. (Завод 
торфаізаляцыйных пліт імя Даумана Шуміл. раёна]. Віцебскі рабочы, 
1967, 97 кастр 

9. Раманаў, І. Эстэтыка вясковай вуліцы. (Гомел. раён]. (На сел. 
будоўлях). Звязда, 1967, І кастр. 

10580. Сиваков, П. Чтобы села были, как города. [Жилиіцное и культ 
бытовое строительство в обл.]. Гродн. правда, 1967, 18 окт. 


4. Энергетыка 


1058]. Власов, В. В. и Черепенников, И. А. Плоские нагреватели с 
малой собственной теплоемкостыю при теплофизических исследованиях. 
нана ала ВЯ ДБТА еў 283- 3654; Резюме гна. англ гае 
Библиогр. 5 назв. 

10582; Даннаса, О. Л. и Леончнк, Б. Й. О пренмушцествах непользова: 
ния перегретого пара атмосферного давлення в процессах сушкі. 
Инжфнэ. журн, т. 18, 2 З, с. 283- 288.- Резюме на англ. яз. Библиогр 
5 назв 

10593. Дмнтрнева, М. К. и Казазян, В. Т. Распределение температур В 
слое с внутренннын неточянкамя тепда при наличия внешнего теплообысна, 
Доклады АН. БССР, т. 11, Хё 10, 1967, с. 887. -890.-.. Библиогр.: 7 назв. 

1054. Опмай, Я. С. и Ларри, Ю. Ф. Обеспыляванне уходяшнх гавов 
торфосушилок с применением вентилятора-пылеотделителя. Пром-сть 
Белорус, бг Ў М. сб т 

10585. Сирота, Н. Н. н Болвансвич, Э. Й. Тензозффект в пленках айти- 
мона адь” "Доклады АН БССР, т. ІІ, М 10, 1967, с. адра 
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10586. Уладзімірава, Алена. 
гурбіны Васілевіцкай ГРЭС Г. 
1967, Хе 10, с. 6-8. 

10587. Яковлев, Б. В. и Качан, А. Д. Оптимизация ступенчатого подо- 
грева сетевой воды от турбин с теплофикацнонным противодавлением, 
Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 57-58. 


Выйшлі мы ўсе з народа. 
. Бундзінай]. Рабо 


10588. Жвалевекий, В. Ровесник семнлетки. (Шучинс 
вод] Гродн. правда, 1967, 12 окт 


яй з-д «Автопро- 


5. Горная справа 


Другі Салігорскі працуе на пяцігодку. -- Гл т 

10589. Попсуев, В. Ё., Акулич, В. А. и Вендиков, Й. В. Новая машина 
ло сбору пней на полях [добычи фрезерного торфа] Пром-сть Белорус- 
сии, 1967, Хе 10, с. 41-42. 


10590. Жоров, В. н Михинов, Н. Министерство н реформа. [Экон, ре- 
форма в торфяной пром-стн]. Сов. Белоруссия, 1967, 15 окт 

10591. Селитренников, А. и Бунчук, М. На подступах к верховому тор- 
фу. Опыт, размышлення, предложения Сов. Белоруссня, 1967, 7 окт. 


6. Металургія. Металазнаўства 


10592. Зайцев, Н. И. и Перепелица, В. В. Из опыта применения цветной 
дефектоскопин. Пром-сть Белоруссии, 1967, М» 10, с. 38-39; 

10593. Шейндлин, Б. и Чеканский, В. В. Применение экзотермиче- 
ской атмосферы для светлого отжига Пром-сть Белоруссии, 
1967, 29 10, с. 60; 


7. Тэхналогія металаў (апрацоўка металаў) 


10594. Беспрозванный, Л. М. Материальное стимулнрованне и ответ- 
ственность каждого. [Минский станкострі з-д им. Октябрыской рево- 
люции]. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хё 10, с 

10595. Бранкевич, Э. С. и Шагун, В. И. Наре 
Пром-сть Белоруссий, 1967, Хе 0, с. 37. 

10596. Бурякны, В. Т. Опыт модернизации кузнечно-прессового обору- 
дования. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 40. 

10597. Ивашин, Э. Я., Дечко, Э. М. и Кислов, Н. В. Обработка глубо- 
ких отверстий в сталях [шнековыми сверлами]. Пром-сть Белоруссня, 
1967, Ме 10, с. 35-36. 

10598. Кардашов, В. А. и Семко, В. А. Цанговая пневматическая 
Оправка [для обработки деталей]. Пром-сть Белоруссия, 1967, Хе 10, 


нне резьбы в меди. 


5, 

0599. Коновалов, Е. Г. и Дроздов, В. М. Кинетика деформации метал» 
ла в условиях неравномерного ультразвукового. Н гружения. Доклады 
Ан БССР, т. ІІ, 2» 10, 1967, с. 904--907-- Библногр.: 8 назв. 

10500. 'Отопкав, Г. М., Гайдук, М. Н. и Волкович, Г. Д. Декоративные 
полимерные покрытия на фурнитурных изделнях. Пром-сть Белорус: 
сии, 1967, 29 10, с. 47-48. 

10601. Прокопов, И. П. а Тутов, В. И. К о: деник 
вепрерывном литье. Доклады АН БССР, т. 11, Ме 10, 1967, с. 908--910. 

10602. Пушнов, Н. Модерннзация сварочного автомата ТС-/. 


Пром-сть Белоруссня, 1967, Хь 10, с. 53. 

10603. Рубежнн, В. С. и Горошко, В. Ф. Стенд для ускоренных ясі 
таняй [коробок скоростей фрезерно-отрезных станков] на надежность и.ді 
говечность. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 39--40 

10604. Северденко, В. П. и Лабунов, В. А. Влиянне ультразвуковых ў 
лебаний на силовые параметры при холодном прёссованни. Докл 
АН БССР, т. 11, Хе 10, 1967, с. 901--903 

10605. Шевчук, Н. М. Ультразвуковая сварка. По материалам ннос! 
патентных описаний. Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 49. І 


10606. Аферовский, А. Пришел на завод подросток. [Воспитат. раба 
на оршан. станкостронт. з-де «Красный борец] Сов, Белорусені 
1967, 2б окт. 


8. Машынабудаванне и машыназнаўства, Прыборабудаванне 


10607. Воропаева, Г. А. и Чаглей, В. П. Инженер и его время. [На м 
предприятиях республики] Пром-сть Белоруссии, 196 
-14; 


10. Хімічная прамысловасць 


10608. Ахвердов, Й. Н. и Станишевская, И. В. Влняние вида цемент 
стойкость цементного камня при васыцёнии растворами МаСі я КС 
Доклады АН БССР, т. 11, 7 10, 1967, с. 893--896. 
10609. Бобкова, Н. ; Ермоленко, Н. Н. и Котяк, Г. Ф. ЮОтходы праў 
изводства стекловолокна “з ценное сырье Пром-сть Белоруссии, 1967 
Ж» 10, с. 48-49. 
10610, Горскнй, В. Г., Кочаров, Р. Г. и Бродский, В. З. К расчету апа 
ратов для разделення однородных жидких смесей на полимерных пленка 
Инж-физ. журн, т. 13, Ме 3, 1967, с. 314--320;-- Резюме на ацгл. яз... Бяб 
лиогр.: 11 назв. 
0611. Дашко, Н. М. и Зеленский, А. И. Зависимость микротвердост; 
полнстирола от термообработки, Пром-сть Белоруссии, 1967, 4 10 
е. 61-06 
10612, Зятьков, А. И. Нензотермическая фильтрация 
пористом теле.  Инж-фи 
на англ. яз. 


капиллярно- 
журн», т. 13, Х» 3, 1967, с. 376--378. -- Резюмс 


10613. Лукашенко, В. Белорусская селитра. (Гродн. азотнотуковый за 
вод], хоз-во Белоруссия, 1967, Хе 10, с. 26-97; 

10614. Ф. Калийные гиганты. (Сол ігорск]. Сел. хоз-во: 
Белоруссии, 10, с. 25-26. 

10515. Становский, В. Двойной суперфосфат. (Гомел суперфосфатный 
завод]. Сва. хоз-во Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 97-98; 


10516. ІЦербаченко, В. Й. Фильтрацня светлых нефтепродуктов. 
Пром-сть Белоруссня, 1967, Хь 10, с. 41 


10617. Іваноў, А. Яе галоўны клопат. Аб брыгадзіру бабінажна-лера- 


мотачнага цэха Г. М. Пінчук. Магілёўскі завод штучнага валакна імя КУЙ- 
бышава], Магілёўская праўда, 1967, 5 кастр. 

10618. Пятух, В. Шлях прагрэсу. [Укараненне НАП на Полац. заводзе / 
шкловалакна]. Віцебскі рабочы, 1967, 4 кастр. 


ав 


11. Лясная і дрэваапрацоўчая прамысловасць. 
Папяровая прамысговасць 


10619. Дзякаў, Б. І., Андрасовіч, А. І. і 
шІяровай і дрэваапрацоўчай прамысловасці Бе 
улады. Весці АН БССР. Серыя гр: 
[4--Рэзюме на рус. мове-- Бібліягр. у падр 

10620. Слободкин, Л. С. и Каспер, В. И. Установка 
Дювесных пластиков, Пром-сть Белоруссня, 1967, 


1 сушки сырья 
10, с. 42-43. 


10621. Малашевский, В. В. борьбе и труде. [Из неторни Пинского фа 


ўёро-спичечного комбината]. Заря, 1 окт. 
1062. Радкевіч, Я. Дынастыя Белагураў. (Бабру 
Ідўчы камбінат) Чырв. змена, 1967, 5 кастр 


12. Лёгкая прамысловасць 


10623. Зейф, М. М. и Кудинович, Г. В. НОТ плюс качество. [Минское 
Швейное обьединенне им. Крупской] Пром-сть Белоруссим, 1967, 
Ж 10, 21-22. 

іб; Капралова, Е. Ф. Приспособ: 
гружаюцихея барабанов БГА І. Могилевский к 
доруссни, 1967, /э 10, с. 53. 

10625. Огурцов, А. И. Соверш 
хода ткани, Пром-сть Белоруссия, 19 

106926. Приймак, Т. Ф. Примененне солей : 
Кож для низа обуви. Пром-сть Белоруссии, 1967, Л? 10, с. 45-46. 

(0627. Романенко, Д. А. Прогрессивные методы пошнва. [Гомел. ш 
Яе обьедннение «Комиитерн»]. Пром-сть Белоруссии, 1967, 2 

е. 47. 
і 10628. Семенов, В. Н., Гафанович, В. А. и Василевский, Ф. К. Комплекс- 
Вая механизация 'транспортных работ. (Орш мбинат]. 
Пром-сть Белоруссня, 1967, Ж? 10, с. 45-46; 

10629. Сивицкая, А. М. и Демидова, Л. С. Повышение рентабельности 
Ваделнй -- дело всех служб. [Чулочнолтрикотаж. ф-ка «КИМ»]. 
Пром-сть Белоруссни, 1967, Хе 9, с. 10. 


10630. Сызонова, Р. П. и Челах, Л. А. По новой методнке. [Выработі 
ий кожзавод «Боль- 


3- 


ме для чистки улиток (самор 
кзавод]. Пром-сть Бі 


твованне оперативного анализа ра! 
67, 4 10, с. 63. 
юминия при хромировании 


10, 


бпоек и выростков хромрастите, 
шевяк» Пром-сть. Белорус з 

0251. Фельдман, М. С. Ёловые танниды при дубленни кож дая низа 
обуви. Пром-сть Белор 1, 1967, Х» 10, с. 

10632. Шустал, Г. И. Комбийированная іце Фиксатор. [Внедрено 
на Баранович. хлопчатобум. комбинате] Пром-сть Белоруссня, 1967, 
Х 10, с. 50-51. 

10633. Это вы можете сделать у себя. [Юписанні 
дренных рационалнзаторами на Баранович. хлопчатобі 
Пром-сть Белоруссии, 1967, 2 

10634. Якуб, В. Ю. К оценке У 
денности Пром-сть Белоруссии, 1967, 2ё ІО, с. 62 


риспособлений, вне- 
комбинате]. 


10635. Макаеў, М. Рэзервы працуюць н 
«Сцяг індустрыялізацыі»). [Віцебскі Віцебскі раб 

10636. Мельнічук, І. Чалаве шчасця. [Тка 
дывановага камбіната Т. Кухарчук] Чырв. змена, 19 


ы, 1967, З кастр. 
а Брэсцкага 
, 99 кастр. 
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4 Зак. 7523 


[Артыкул дырэктара Віцеб. дывановага камбіната]. Віцебскі рабо 
1967, 28 кастр. І 

10638. Разумовский, Е. Слагаемые успеха. [Работа Баранович. шв! 
ной фабрики по новой системе планирования и экон. стимулирования], 
Заря, 1967, 14 окт. 


рация пронзводства б 
Белоруссии, 1967, 2» 10, с. 


іце! 
с. 


лочной пром-сти БССР]. 


БССР]. 


Пром-сть Белоруссии, 1967, Хе 10, с. И--19 


[Колхоз им. Ленина Копыл. района] Сел. 
ЖФ 10, с. 46--47. 


и настояцем колхоза им. Володарского Могилевского района], Сел 
хоз-во Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 10-11. 


кович. района]. Сел. хоз-во Белоруссии, 1967, Хе 10, 
БССР» Любан. района], Сел. хоз-во Белоруссня, 1967, 


за годы Советской власти]. Сел, хоз-во Белоруссии, 1967, 29 10, 
с. 13; 


бада Акцябрскага раёна]. Гомел. праўда, 1967, 10 кастр. 


людзі за гады Савецкай 


віжсі 


прыкладзе таспадарак вобл. 
17 кастр. 


в колхозе им. Калинина. Светлогор. район]. Сел. таз., 1967, 4 окт. 
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10637. [Пятроў., Д. 1.] Высокая ўзнагарода за самаадданую пра! 


13. Харчовая і смакавая прамысловасць 


10639. Жнлинский, В., Клячкина, С. и Елина, Л. Необходима концек 
лкогольных напитков [в республике]. Пром-ў 
0. 


10540. Соболев, Е. Я. и Ковалев, А. И. Для советского человека, [П 
вая пром-сть республики] Пром-сть " Белорусени, 1967, І» 
3-4, 


Дзень работнікаў харчовай прамысловасці 


10641. Шамгнн, В. Октябрыский темп. [Статья министра мясной и м 
Сов. Белоруссия, 1967, 15 окт. 

10642. Ярэй, А. Для народа. [Артыкул міністра харчовай прамсц 

Р; Звязда, 1967, 15 кастр. 


14. Вытворчасць прадметаў і вырабаў культурна-бытавога 
прызначэння. Рамяство 


10643. Никитина, Л. Н. О резервах фабрики [пнаннно. Борисов]. 


ХУІІ. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА 


1. Агульныя пытанні. Калгасы, Саўг. 


ы 


10644. Гракович, Наталья. [Деревня] Комсомольская смотрит в будуцее 
во Белоруссия, 1967] 


10645. Дорошкевич, М. и Кочевой, М. Великий перелом. (О прошлом 


10646. Исаева, Мария. Люди и урожай. [Колхоз «Новая жизнь» Жыит. 
Зі 


10647. Ковалевский, Н. З. Над Орессой-- солнце. (Совхоз «ІО лет 


Ф 10, с. 38-39; 
10648; Сурганов, Ф. А. Богатырская постуль. (Сел. хоз-во республики 


10649. Гецман, М. Светлая ява. [Мінулае і сучаснае в. Чырвоная Сла- 


10650. Дзелянкоўскі, М. Свята вераснёўцаў. [Канферэнцыя «Веска, яе 

лады», праведзеная ў клагасе «17 верасня» Няс- 

жага раёна]. Мінская праўда, 1967, 10 кастр. 

10651. Дружы з навукай, хлебароб, заўсёды важкім будзе сноп. (На 
Матэрыялы]. Віцебскі рабочы, 1967, 


10652. Карась, Д. Анализируют, советуют... (Ред. пресс-клуба заседает. 


10653. Кац, Б. Растем! (О достиженяях хлеборобов к 
кммунизму» Гомел. района]. Сел. газ., 1967, 8 окт. 
10654. Клябанаў, Г. Радок з паэмы. [Мінулае і сучаснае в Варанцэвічы 
каст 


лхоза «Путь к 


Талачынскага раёна]. Чырв. змена, І 
10655. Красневский, А. Горизонты роста. [О достинжениях колхозанков 
амели «Семежево» Копыл. района]. Сел. газ., 1967, 7 окт. 


учитывать в нях труд и 


10656. Лучкни, Д. и Комаров, Г. Звенья 
района] 


гродукцию. [На примере колхоза «Путь Ленина» Ивьев. 
родн. правда, 1967, З окт. 

10657. Масевіч, С. Гаспадар палеткаў. [Аб аграноме калгаса імя Гарба- 
ціва Любан. раёна А. Ф. Бародзічу]. Мінская праўда, 1967, 28 кастр. 

10658. Морозова, А. Плоды ру [Совхоз «Реконструктор» Толо- 
минского района] Сел. газ., 8 окт. 

10659. Новая жнзнь колхозной деревни [республики 
стню Великого Октября посвяіцается Сов. Бело] 
Іў окт. 

/.. 10660. Орехов, 


Матерналы] 
яя, 1967, 


а обл] 


ремен. [Развитие сел. хоз- 

1967, Зі окт. 

зк. [Колхоз «Маяк комму- 
і 

вічы Бялі 


Годы радостных пе 
К. б0-летню Советской власти Гродн. 
10661. Родичева, Л. Хорошеет Кож я-Гс 
Мама» Луниннецкого района] Заря, 196 
10662; Сідаровіч, М. Сям'я [Марозавы 
Магілёўская праўл 1967, 7 кастр. 
рудная должность. (О. бригаднре колхоза «І 


раёна] 


10663. Туров, В. 


Мая» 


Дрогнч. района П. Н. Здитовецком]. Заря, 1967, 7 окт 
0564! Учет -- зеркало [сельскохозяйственного] пронзводства, [Передо- 
лая), Сел. газ., 1967, 19 окт. 

1 0665. Яхновіч, А. і Казлова, З. Саўгас на пяцідзёнцы. (Саўгас «М 


Хава» Магілёўскага раёна] Магілёўская праўда, 1967, 17 кастр. 


Да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі 


П. Людзі і зямля. (Аб дасягненнях у развіцці сел, гас- 


10666. Барысаў 
Звязда, 1967, 8 кастр. 


падаркі рэспублікі) 
10667. Веёгда на переднем крае. (Передовая] газ. “1967, 
8 окт. 

10668. Горизонты земледельца. (Передовая). Сов. Белоруссия, 1967, 
8 окт. 


ацы руплівай. [Аб дасягненнях працаўнікоў 


1069. Казлоў, В. Плён пре 
Мінская праўда, 1967, 8 кастр 


бел. гаспадаркі Міншчыны]. 


2. Механізацыя і электрыфікацыя. 
Сельскагаспадарчае машынабудаванне 
(Механізацыя вырошчвання асобных, сельскагаспадарчых культур 
а ХІ, 4. Механізацыя жывёлагадодлі -- гл- ХУІІ, 9) 


10670. Котенок, И. П. 2. Экономическая реформа и полный хозяйствен 
ный расчет. (Пнсьма с «Гомсельмаша») Пром-сть Белоруссии, 1967, 


Хь ІО, с. 7-9. 


10671. Бяржынскі, Алесь. Янтарная рунь. [Аб трактарысце саўгаса 
«Дзесяцігоддзе БССР» А. Глазе. Любай. раён]. (Нарыс). Чырв. змена, 
1967, 18 кастр. 

0672. Добровенский, С. Цепная реакция талаг 
«Заря» А. Гайко. Волковые. район]. Сел. газ., 1967, 15 окт. 


[Юб инж. совхоза 


4" зі 


10673. Лапшин, Ю. Горизонт Василия Петринчика. [О слесаре совхо, 


«Беларусь» Жабин. района]. Заря, 1967, 19 окт. 

10674. Мельннк, Н. и Безрукин, Л. От сохи до трактора, [Машын 
тракт. парк колхозов и совхозов республики]. Сел. газ., 1967, 17 окі 

10675. Михайлов, Г. Есть резервы. [Об использования техники в кол 
зах республики]. Сел. газ, 1967, 5 окт. 

10676. Позняк, А. і Барэйка, П. Са сталёвым канем усе палі мы абі 
дзем. Першае абл. спаборніцтва аратых-механізатараў. Віцебскі 
бочы, 1967, 21 кастр. 


1067. Тартоўскі, І. Такі ў яго характар. [Аб токару Р. М. Сідору. Кай 
гас «Радзіма» Нясвіжскага раёна] Мінская праўда, 1967, 3 кастр, 


3. Аграбіялогія. Агульнае раслінаводства. Глебазнаўства 


10678. Ковенский, О. О. Вагон-дом для работников мелнорацни. [Ия 
гот. Полоц. авторем. завод]. Пром-сть Белоруссии, 1967, М 10, с. аб 
10679, Резннченко, Б. Ў нас на Полесье, (Проведение мелиорат. рабоў 


трестом «Калинковичиводстрой».]. Сел, хоз-во Белорусснн, 1967, Хь ІФ 
с. 42-43. 


10689. Богомолов, А. и Шлык, Й. Понски и нах: 
цин Белорус. с.-х. а 
растеннй]. Сел. 
10681; Даўгалёў, І. (Калгас «Зара камунізма: 
Барысаўскага раёна]. Мінская праўда, 1967, 17 кастр. 
10682. Інтэнсіфікацыя земляробства. [Перадавы]. Звязда, 1967, 
27 кастр. 


дки. С науч. конфереў- 
д. [по проблемам генетики, селекций и семеноводстаа 


4. Прыватнае раслінаводства 
а. Зернявыя і бабовыя культуры 


10683. Войннае, В. А. Деева, В. П. и Маштаков, С. М. Влиянне хлор: 
холинхлорида и гибберелловой кислоты на окислительное фосфорилирора. 
нне митохондрий гороха. Доклады АН БССР, т. 11, Хе 19, 1967, с. ЗЗб 
933.-- Бнблногр.: 9 назв. 

10684. Паршакова, З. П. Змяненне колькасці эндагенных фізіялагічна 
актыўных рэчаваў у розных форм кукурузы пад уплывам патрыевай солі 
2-метыл-4-хлорфеноксівоцатнай кіслаты. Весці АН БССР. Серыя біял, 
навук, 1967, Хэ З, с. 47--53.-- Бібліягр. 95 назв 

10685. Рахцеенка, І. Н. і Мінько, І. Ф. Уплыў прамыўных вод з кара- 
нёвымі выдзяленнямі аўса і вікі на інтэнсіўнасць паступлення Р аў раслі 

ё .-- Біб 


ны. Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, 25 3, с. ЗІ 
10686. Талмачова, А. А. Вірусныя захворванні бабовых у прыгарадах 


ліягр.: 14 назв. 


г. Мінска. Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, М» З, с. 83-86; 

10687. Наливайко, В. Влюбленная в землю. (Зав. пронзвод. участком 
кодхоза «І?-е сентября» Берестовиц. района Я. Ё. Самакар], Гродн. 
правда, 1967, 12 окт. 

10688. Пак, П. Выпревание озимых можно предотвратить. Сел. 
газ., 1967, 10 окт. 

10689. Тропашко, И. Подкашиванне переросших ознмых, Сел. газ, 
1967, 15 окт. 

б. Кармавыя культуры. Лугі і паша 


10690. Зеленяк, Н. Богатства культурного пастбніца. [Эксперйм. база 
Белоусовіцнна» Пружан. района]. Заря, 1967, 5 окт. 


за 


в. Тэхнічныя культуры 


10691. Доманьков, В., Мельпик, Н. и Лепешко, И. Комплексно механи- 
быруйте уборку сахарной, свеклы. Сел. газ., 1967, 12 окт. 

10699. Кречко, А. и Король, В. Свеклу убирать машинами! Советы спе- 
ційлистов. Гродн. правда, 1967, 12 окт. 

1093. Макаревич, А. 518 с гектара. [Бригадир совхоза «Малец» 06 
абыте выраіцивання свеклы. Березов. район]. Сел. газ., 1967, 25 окт. 


г. Агародніцтва. Бахчаводства 


1069; 

памі б; 

элементамі. 

43-- Бібліягр. 13 назв. 


10695. Хлысталаў, В. Падзімняя сяўба агародніх культур. Парады спе- 
дыяліста. Віцебскі рабочы, 1967, 98 кастр. 


ж. Лясная гаспадарка 


10696. Жылкін, Б. Д. І Лахтанава, Л. І. Рост і фарміраванне караневай 
«стэмы сасны (Ріпие зуесігів І. пад уплывам лубіну (ІМаріпие роіурауПыз 
паі). “Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, 29 54-.63-- Віб- 
Ліягр.: 192 назв. 

10697. Марціновіч, Б. С. Сысучая сіла актыўных карэнняў некаторых 
дрэвавых парод, Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, 19 3 
6; 44--46.-- Бібліягр.: 14 назв. 

10598; Несцяровіч, М. Д. і Краўчанка, Л. У. Вызначэнне жыццяздоль- 
Часці насення інтрадуцыраваных дрэвавых раслін метадам афарбоўвання 
Весі АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, Хё 3, с. 36--38:- Бібліягр. 
18 назв. 

10699. Шкутко, М. В. і Чахоўскі, А. А. ы спакой хвойных парод. 
Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, . с. 64-269;-- Бібліягр.: 
8 назв. 

10700. Юркевич, И. и Гельтман, В. По ленинскому декрету. [Начало со- 
Ветского лесного хоз-ва в Белоруссня] Сел. хоз-во Белоруссни, 1967, 
М 10, с. 44-45. 


10701. Мальцев, Н. Лесной царь. [О леснике Баранович. лесхоза 
М. Ф. Парфенце]. Заря, 1967, 14 окт 


5. Жывёлагадоўля 


0709. Толкач, Г. П. Могучне нстоки. [Животноводство колхоза «Гигант» 
Миор. района). Сел. хдз-во Белоруссня, 1967, Хе 10, с, 40-41 


10703. Акулик, А. Слоннмекий дуэт. [О спецналнзнрованных хозвах 
«Слонимский» и «Победитель?]. Гродн. правда, 1967, 4 окт.-- Окон- 
чание. Начало: 30 сент. 

16704. Антоневич, И. Полезная книга. [А. Парахневич и В. Тарасевич. 
«Совхоз пройзводит травяную муку». Сел. газ., 1967, ЗІ окт. 
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10705. Бондаренко, А. и Дятко, В. Зеленый корм на осень. Сеў 
газ., 1967, 5 окт. 

10705. Кудрейке, М. На фермы пришла механизация. (Пружан. район 
Сел. з., 1967, 5 окт. 

10707. Маяровіч, У. Добрая школа перадавога вопыту. Па матэрыяла 
навук, раведзенага абл. трэстам «Заготжывёлаадкорм» 

асе «Гарадзейскі» Нясвіжскага раёна, 

Мінская праўда, 1967, 29 кастр. 

10708. Пархоменко, В. Кормовой баланс, [Колхоз им. Кирова Гомел] 
района] іл. газ. 1967, 929 окт. 

Е. На прочной основе. [Откорм крупного рогатогі] 

скота в колхозе им. Ленина Столинского района]. Заря, 1967, б окт. 

10710. Ш. В. Ответ на давний вопрос. [О свинарке колхоза на] 
Фрунзе Шкловского района А. С. Горшовой] Сел. газ», 1967, 8 окт 


6. Паляванне. Пушное звераводства. Рыбаводства 
і рыбалоўства. Марскія промыслы 


1071. Гайдук, В. Е. і Сяржанін, І. М. Сістэматычнае становішча зай. 
паў-белякоў у Беларусі Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967; 
3, с. 115--118. 
7. Ветэрынарыя 
10711а. Юсковец, М. К., Каграмаков, А. И. и Тузова, Р. В. Результа 
ты комплексного применення медицинекого альттуберкуляна и туберкулі- 


на для крупного рогатого скота пр ностике туберкулеза у жнвотных 
Здравоохранение Белорусени, 1967, Хё 10, с. 42:43; 


ХУІІІ. ТРАНСПАРТ. ТРАНСПАРТНАЕ МАШЫНАБУДАВАННЕ 


2. Чыгуначны транспарт. 


10712; Шпак, Т. М. О расчете местных вертикальных деформаций М 
напряженяй в шейке рельса Пластины и стержня (Белорус. ин-т йн: 


женеров. ж.д. транспорта), вып. 59, 1967, с. 20--36. -- Библиогр.: 19 назв, 


4. Бязрэйкавы транспарт. Дарожная справа 


10713. Бурый, М. С. Школа передового опыта, [Науч.-неслед. лаборато: 
рия М-ва гвтотранспорта БССР], Пром-сть Белоруссия, 1967, 28 10; 
с. 56. 
10714. Ждановіч, Валянцін. МАЗ набірае хуткасць. [Рэпартаж з мін- 
ск авода]. Маладосць, 1967, Лё 10, с. 198--134. 


10715. Жевнерович, В. По-новому. (О работе Брестского облавтотреста]. 
аря, 1967, 91 окт 
10716. Лесавы, А. Магістралі жыцця. [Будаўніцтва мясцовых дарог У 
вобл.]. Мінская праўда, 1967, 28 кастр. 
10717. Марголин, Ф. Рентабельность и ее резервы, [Гродн. з-д «Авто- 
запчасть»] Гродн. правда, 1967, 5 окт 
9718; Павленкович, К. О времени и о себе. [Статья шофера-испытате- 
ля Мннского автозавода] Сов. Белоруссня, 1967, 1 окт. 
10719. Панченко, И. Ремонт станков--в одня рукі. [Белорус. автоза- 
вод] Сов. Белоруссня, 1967, б окт. 
10720. Трацякоў, М. Стымуляванне рытмічнасці. [Магілёўскі аўтазавод 
імя Кірава]. Магілёўск да, 1967, 17 кастр. 
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7. Касманаўтыка 


10791. Юдзін, І. Мы-- адкрывальнікі зорнай эры. Беларусь, 1967, 
19:10, с. 16-17. 


0729. Владимиров, В. Как это было 4 октабря 1957 года. (10 лет кос. 
мізеской эры). Во славу Родины, 1967, 4 окт. 

023. Новая перамога савецкай ракетнай касмічнай тэхнікі. Першая 
(асце аўтаматыч. стыкоўка касмічных апаратаў на арбіце. Звязда, 
(67. ЗІ кастр: Сов. Белоруссия, 1967, ЗІ окт 


Пасадка міжпланетнай 
«Венера-4» на Венеру 


Вучоным і канструктарам, інжынерам, тэхнікам, рабочым, усім 
ектам І арганізацыям, якія прымалі ўдзел у стварэнні І запусеў 927 
Маа аўтаматычнай. міжпланетнай станцыі «Венера-іе “Гл 10229; 

ЗА аў "ачнтральнаму Камітэту Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, 
Прэзідыуму Вярхоўнага Савета СССР, Савету Міністраў СССР. [Ал калек- 
(ваў вучоныя, канструктараў, інжынераў, тэхнікаў 1 рабочы, якія пры- 
халі ўдзел у стварэнні і запуску аўтаматычнай міжпланетнай станцыі «Ве- 
Мера-4!. Зыада. 1967, 19 кастр., Сов. Белоруссня, 1967, 19 окт 

Т0725. Новы этап пакарэння Сусвету. Прэс-канферэнцыя, прыста тая 
«Венеры-» Звязда, 1967, ЗІ кастр.: Сов. Белоруссня, 1967, 31 ок, 

19796. Савецкая міжпланетная станцыя «Венера-4». Звязда, 1967, 
М кастр.: Сов. Белоруссия, 1967, 24 окт 


хх. ГАНДАЛЬ. НАРЫХТОЎКІ. ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ 
(Матэрыялы сесіі Вярходнага Савета БССР, прысвечаныя 
рабоце спажывецкай кааперацыі -- га, ХПІ, 2) 


10797. Усцінава, Р. М. Аператыўны аналіз у рознічным гандлі” аса 
ўзровень сучасных задач. Весці АН БССР. Серыя гі навук, 1967, 
раве 15:19. Рэзюме на рус. мове-- Бібліягр. у падраді. заўвагах. 


10798, Данчанка, С. Ферма -- магазін. [Гандаль малаком у Віцеб. раёна]. 
Віцебскі рабочы, 1967. З кастр 

(9739. Каценка, І. Працуем "рэнтабельна. [Артыкул дырэктара Мін- 
прамгандлю]. Мінская праўда. 1967, 8 кастр. 

0730; Нажэнка, Д. І Пагуляеў, В. Першыя крокі. [Работа Мінмэблягае- 
гандлю па новай сістэме планавання] Мінская праўда, 1967, 
8 кастр. 

0751. Савченко, В. Как хранить картофель. (Ученые советуют). 

Сел. газ., 1967, 14 окт 


1933; Харчаванне дзяцей -- клопат усіх. (Перадавы). Настаўн. 
таз. 1967, 4 кастр 
1073; Яковенно, В. Совершенствовать торговлю на селе Сел 


газ., 1967, 17 окт. 


ХХІ. КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА. БЫТАВОЕ 
АБСЛУГОЎВАННЕ НАСЕЛЬНІЦТВА 


10734. Абслугоўванню насельніцтва -- высокую культуру, [З сес абл. 
Савета дэпутатаў працоўных Віцебскі рабочы, 1967, 10 кастр. 

10735. Сельскому населенню -- отличное обслуживанне. [Передовая]. 
Сов. Белоруссия, 1967, 25 окт 


55 


10736. Шуман, Л. Ручеек рекою стал. [Благоустройство населенныў 
пунктов в Уделовском сельсовете Глубок. района]. Сел. газ. 198 
19 окт. 


ХХ. АХОВА ЗДАРОЎЯ. МЕДЫЦЫНА 


10737. Авдей, Л. В. н Подневич, И. Р. Значение внутривенной холегра 
фый для диагностики и выбора метода лечення холецистита. Здраваі 
охраненне Белоруссии, 1967. Ж 10, с. 19-21. 

10738. Адзярыха, Л. І. Не; р; іяхімічныя даследаванні пры ня 
поўным блоку варотнай вены ў жывёлін. Весці АН БССР. Серы 
біял. навук, 1967, Ж 3, с. 112-2114-- Бібліягр.: 6 назв. 

10739. Алексейчик, Н. И., Изуткин, В. М. и Бакина, Г. С. Влняние боб! 
руйской минерал й источника М 2 на водно-солевой обмен. 

Весці АН БССР. Серыя біял. навук, 1967, Хе З, с. 128--129-- Библиогр, 
5 назв. 

10740.'Батан, Н. П., Чуриае, С. К. и Мартинович, А. А. Примененке 
механнческого шва при операциях на желудке и кишечнике, Здраво. 
охраненне Белоруссии, 1967, Х» 10, с. 64--65. 

10741. Ботвиловская, В. В. О 'гинекологической заболеваемости тек- 
стилыциц. Здравоохранение Белоруссии, 1967, 29 10, с. 49-51. 

10742, Бурнейко, Н. Й. и Доманова, А. Г. Врожденная днафрагмальная 
грыжа у 4-суточного ребенка. (Случай из практики). Здравоохранение 
Белоруссии, 1967. 2» 10, с. 79; 

10743. Гнилорыбов, Т. Е., Кот, А. И. и Короткевич, Т. П. Лечение сло: 
новости нижиих конечностей. Здравоохранение' Белоруссии, 1967, 
Ж 10, с. 61-69; 

1074. Голуб, Д. М. и Хейнман, Ф. Б. Опыт трансплантацни каудаль 
ных брыжеефных узлов в стенку мочевого пузыря Доклады АН БССР, 
т. ІІ, Хэ 10, 1967, с. 938--941. 

10745. Грейман, А. А. и Козырев, М. А. Летальность и пути ее сниже: 
ния при хирургическом лечении холецнстита Здравоохранение Бело. 
руссии, 1967, Ле 10, с. 21--23. 

1074. Гульцов, О. В. т Довнар, Л. С. Противорецидивнее леченне ра- 
бочих с заболеваниями периферической нервной системы, Здравоохра- 
нение Белоруссии, 1967, Хэ 10, с. 37--38 

10747. Денисевич, Н. И. Содержание калия и натрия в плазме и эрнтро- 
цитах крови и в суточной моче детей, больных пиевмонней. Здраво- 
охранение Белоруссии, 1967, 29 10, с. 40-49; 

10748. Дмитрович, В. С. Бронхофотография, Здравоохраненне Бе- 
лорусени, 1967, 2» 10, с. 85--86 

10749. Довгалев, С. И. и Дреков, Г. А. Сравнительная оценка методов. 
получения антагемофильного глобулина и сохранение его гемостатическах 
свойств в процессе хранеймя.  Здравосхранение Белоруссии, 1967, М; 10, 
с. 17--19. 

10750. Дуда, И. В. К днагностнике рака и предрака шейки матки ме- 
тодом люминесцентной мнкроскопия. Здравоохраненне Белоруссии, 
1967, М» 10, с . 

10751. Екимова, А. Л. Ошибки при днагностике н леченни переломов 
адьевидной кости кисти Здравоохраненне Белоруссии, 1967, М» 10, 
с. 68-70. 

10752, Еремейчик, В. С. и Рылюк, А. Ф. Перекручиванне беременной 
маточной трубы. (Случай из практика) Здравоохранение Белорус- 
син, 1967, Хе 10, с.-74--75. 

10753. Казаков, А. Ф., Маковский, Б. Ф. и ІШукин, М. И. Спонтанный 
пневмоторакс на противоположной стороне после лобэктомии. Здра- 
воохранение Белоруссни, 1967, Хэ 10, с. 65. 

10754. Кнселев, М. П. Кушетка с постоянными электродами для элек- 
трокардиографни. Здравоохранение Белоруссии, 1967, М 10, с. 84. 
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10755. Кобылянец, Н. Н. Анализ хярургического лечения острого аппен- 
Шита в Узденской районной больнице за 10 лет. Здравоохраненне 
Белоруссня, 1967, Зе 10, с. 23--24 

16756. Корнеев, С. Т. О заболеваемости уха, горла и носа у ляц юно- 
шёкого возраста. (15-18 лет) Здравоохраненне Белоруссня, 1967, 
У 10, с. 48-49. 1 

10757. Кравцов, М. П. Гигантские клетки в коре развиваюшегося над- 
прсшнка белых крые. Здравоохраненне Белоруссия, 1967, 2 10, 
с732- 35. 

10758; Ланько, И. С. Болезнь Борре -- Массона. (Случай из практика). 
Заравоохраненне Белоруссия, 1967; Хе 10, с. 72-73 

1059; Лебедев, Н. И., Кузина, М. Ф. и Мнренбург, Е. Г. Кляническая 
ззрактеристика пицевых токсиконнфекций салмонеллезной этнологни в 


г Минске Здравоохраненне Белоруссни, 1967, Хе 10, с. 55-58, 
10760-.Лисютин, В. Г. Острый анальбуминурнческий нефрит. (Случай 
бохраненне Белоруссии, 1967, Хэ 10, с. 78-79; 


13 практикн). зд 

10761. Миелография с майодилом при пояснично-крестцовых болях. 
Здравоохраненне Белорусени, 1967, Хе 10, с. 67---68.-- Авт.: М. В. Цывкич 
Р. И. Житнюк, В. А. Шустин и Л. Ю. Аркусская 

10762. Мнёник, Л. И. Измененне сорбцнонных свойств головного мозга 
Мючек и печенн белых мышей в условиях голодания и гипертареоза. 
Здравоохраненне Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 39; 

10763; Мороз, С. В. Ваняние лечення на устойчивость липопротенное 
фыворотки крови при облитерируюшем эндартерните и атеросклерозе, 
Здравоохраненне Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 28 

С! Олешкевич, И. Б. и Хомченко, М. Н. Леченне варикозно-р 
фейных подкожных вен конечностей Здравоохраненне Белоруссия 
1967. Хе 10, с. 62--64 

10765. Парменов, В. И. Э. И. Злотник. 
Мозга». «Беларусь», 1967. [Рецензия]. 
1967, 2». 10. с. 88-89; 

10766. Пікулеў, А. Ш., Каняева, М. П. І Ткач, В. М. Уплыў арэна” 
пэктаміі І ўвядзення вялікіх доз картызолу на актыўнасць аланін- і аспар” 
тат- амінатрансфераз галаўнога мозгу. Весці АН БССР. Серыя біял 
Чавук. 1967. М» З, с. 108--111--- Бібліягр. 21 назв 

1б7ё7, Піннчук, А. Л. Дннамяка нявалндности среди трудяшнхся Ві 
тебской области за 1957-1965 гт Здравоохраненне Белоруссня, 1967, 
1 10. с. 45-48. 

10768. Плясан, С. О. Техника лечення варикоцеле. (Рефера!). 
Здравоохраненне Белоруссня, 1967; Хэ 10, с. 80; 

10769" Подофедов, С. Ф. Из нсторня формирования медицинского р“ 
ботника в Белоруссни в первые годы Советской власти (20-е годы). 
Здравоохраненне Белоруссии, 1967, 2 10, с. 81--83-- Библногр. з год 
строч. поимеч. 

10770. Позняк, В. М. Примене 


Аневризмы сосудов. головного 
1равоохраненне Белоруссяи 


фе глизана при желудочных заболе- 


ваннях Здравоохранение Белоруссия 1967. Хе 10, с. 66--67. 
10771. Прокопчук, А. Я. и Еременко, С. А. Четыре случая гангренозной 
гранулемы Вегенера. Доклады АН БССР, т. 10, 28 11, 1967, с. 942-- 


946.-- Библиогр. 35 назв 

0772, Протас, Р. Н. Изменения желудочно-кншечного тракта у боль 
ных сярингомнелней. Здравоохранение Белорусейн, 1967, 29 10, 
с. 36--37. 

10773. Пташук, Ф. Ф. Ранения сердца. (Случай нз практика) 
Здравоохраненне Белоруссям, 1967, Ж: 10, с. 71 

10774; Пустовойтенко, В. Т. Ранение черепа с поврежденнем зритоле, 
ного нерва. (Случай из практикн) Здравоохранение Белоруссия, 1967, 
2е 10; с. 75. 

10775. Раманенка, В, В. Колькасць 


заў калію і натрыю ў пла 


х гіпертанічнай хваро, 
л. навук, 1967, 29 З, с. 101-107;- 


крыві і эрытрацытах у здаровых людзей і ў хво 
бай Весці АН БССР. Серыя бі 
Бібліягр.: 95 назв. 

10776. Расин, С. Г. Модификация метода Гербета при протезированія 


беззубой низкней челюсти. Здравоохранение Белоруссии, 1967, М І 
с. 85 

10777. Ребеко, В. Я. Патофизнологическое обоснование хярургическога 
лечения острой массивной тромбоэмболий легочной артерия. Здраво- 


охраненне Белоруссии, 1967, Л» 10, с. 98--39; 

1078. Русак, Е. И. Множественная ретенцня рудимейтарных сверк- 
комплексных зубов. (Случай из практики) Здравоохраненне Бело- 
руссия. 1967. 2 10, с. 79; 

10779. Русяев, А. П. и Бодяко, В. С. Организация труда на пройзвод- 
стве и оздоровленне условий труда рабочих. Здравоохраненне Бело- 
руссяй. 1967, Хе 10, с. 44--45 

10780. Рыбаков, В. К. О синдроме Хаммана-Ряча, (Случай из практи- 
ка). Здравоохюаненне Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 76-77. 

10781. Свято, Э. И., Курец, А. А. и Козловский, Н. Н. К вопросу об 
острой закрытой черепномозговой травме. Здравоохранение Белорус- 
сии, 1967, Хэ 10, с. 96-28 

10782, Сндоренко, Г. И. Применение устройств с биологическим управ 
леннем для паднвядуализнровапной лекарственной терапин Здраво- 
охраненне Белоруссии, 1967, Хе ІО, с. 10-14 

10783; Скородумов, В. Н. Газовая гангрена правого бедра с переходом 
на брюшную стенку. (Случай нз практики) Здравоохраненне Белорус: 
сии, 1967, 2 10, с. 73-74 

10784; Танчевский, Л. П. К клинике шаровидных тромбов сердца, 
Здравоохраненне Белоруссии, 1967, Ж» 10, с. 16-17. 

10785; Тншковский, В. Г. Днагностическая ценность некоторых сыворо- 
точных дегядрогеназ в днфференцнальной диагностике инфаркта мнокарда 
и стенокарди, Здравоохраненне Белоруссня, 1967, 1 10, с, 14-16, 

10786. Усов, И. Н. В. А. Таболин. «Билирубиновый обмен и желтухи 
новорожленных». [Рецензия]. Здравоохраненне Белоруссии, 1967, М 10, 
с. 89-90; 

10787. Уфлянд, Б. С. Аддисонова болезнь. (Случай нз практики). 
Здравоохранение Белоруссии, 1967, Хе 10, с. 77:78; 


1078. Цгоев, Г. А. Здравоохраненне Минской области. Здраво- 
охранейне Белоруссии, 1967, /» ІО, с. 7--9 
10789. Чиж, А. С. Терапевтическая служба Белоруссии, Здраво- 


охранение Белоруссі 1967, 2» 10, с. 3-6. 
10790. Шнишко, Е. И. Идейное воспитание будуішего врача в Минском 


медицинском. ииституте Здравоохраненне Белоруссии, 1967, 26 10, 
с. 58-60; 


10792, Проньке, С. Забота номер один. (Служба здоровья в Гродн. 
обл] Гродн. правда, 1967, 96 окт. 


ХХІІІ. ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 


10793. Бокун, Г. М. Доклад заместителя председателя совета Союза 
спортивных обшеста и организаций БССР Г. М. Бокуна [на пленуме совета. 
Сокраш.]. культурник Белоруссии, 1967, 14 окт 

10794. Борки, В. Искусство бега. (Консультация], Фазкультурник 
Белоруссии, 1967, 10 окт. 


10795. В профессию, в жизнь, в быт. [Фнз. воспитание студентов Мин- 
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ыі пед. ин-та. Материалы]. Физкультурник Белоруссия, 1967, 
окт. 
10796. Вернасць бацькоўскаму подзвігу. [Адкрыццё Іта рэсп. злёту 
сёл. турыстаў. Артык ы]: Я. Пушкін. Сцяг злёту ў ят.-- М. Кацюшэнка. 
Піёні нараджаюцца ў паходах. Чырв. . 1967. 11 кастр. 
10797. Воронов, В. Друзья походного ветра. [О туристах Волковыс. 
района! Знамя юности, 1967, 8 окт 
10798. Деткович, Г. Пойск приносит успех Об опыте работы отраслево- 
га совета ДСО «Спартак» Минского обкома профсоюза работников местной 
тюм-сти и коммунально-бытовых предприятий, Физкультурник Бе- 
зорусснн, 1967, 17 окт 
10795. Киселев, В. Фундамент мастерства лыжника. (Советы тренера]. 
Физкультурник Белоруссии, 1967, 24 окт 
10800) Кузовлев, В. Партия и правительство о фнэкультуре и спорт“. 
Физкультурник Белорусени, 1967, 29, ЗІ окт.“ Продоляе следуе". 
У ржанаў, Міхаіл. Сэрцам адчуўшы подзвіг. (Інтэрв'ю са старш. 
гам. па правядзенню і Рэсп. злёту сел, турытаў М. Ржана. 
. Чырв. змена, 1967, 8 кастр. 
10802. Русіноўскі, М. Віцебшчына спартыўная Віцебскі рабочы, 
1967, 29 кастр. 
10803. Рыженков, В. и Пехотная, Т. Лыжный спорт в БССР. (Из исто- 
рии спорта]. Физкультурник Белоруссня, 1967, 15, 17 окт. 
19804. Рябченко, Е. Командная гонка... в зале. [Новое в треннровке ве- 
Фоснпеднста]. Фнзкультурник Белоруссии, 1967, З окт 
10805. Цивес, И. Жили два брата.. [О Г. и А. Гольл зберг]. (Галерея 
ветеранов спорта) Физкультурняк Белоруссии, 1967, 7 окт 
10806. Чуксин, А. Бог ад. Комсомол Белоруссии в борьбе за 
ассовое физкульт. движение. Фнзкультурннк Белоруссии, 1967, 4, 
окт. 
10807. Ширяков, А. Знай свой край родной. (Турнстская работа в 
Вятеб. обл.) Сел. газ., 1967, 8 окт. 


ХХІУ. КУЛЬТУРА. АСВЕТА. НАВУКА 


1. Агульныя пытанні 


0808. Вялікая заваёва Кастрычніка. [Нар. асвета ў краіне зг, галы 
Савецкай улады. Рэд, «улі Нар. асвета, 1967, 

9. “Фірсава, К. І. Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя 1 павісаыя 
непісьменнасці дар з Весці АН БССР. Серыя 
трамад. навук, 1967, 4 З, с. 50--: е.-- Бібліягр. У 
падрадк. 


10810. Да шчасця Кастрычнік нам шляхі пралажыў. (Аб развіцці нар 
асветы ў Мінскай вобл] Настаўн. газ., 1967, 14 кастр 

10811. Дагаеў, А. СССР -- краіна перадавой культуры Віцебскі 
рабочы, 1967. 6 кастр. 

1082, Квітнее Азербайджан. [Развіццё нар. адукацыі. Матэрыялы. Да 
50-годддзя Вялікага Кастрычніка) Настаўн. газ., 1967, 18 кастр. 

А1З Край, адроджаны Кастрычнікам, [Развіццё нар. асветы ў Туркы. 
ССР. Матэрыялы] Настаўн. газ., 1967, 25 кастр. 

Машчаракоў, У. Ленінскія дэкрэты па народнай адукацыі- 

Гл. 10994; 

10814. Мешчаракоў, У. Развіццё 1 ў Беларусі. Да 
Б0-годдзя Вялікага Кастрычн н аз., 1967, 18 каст 
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10815. Нятылькін, А. Заранак савецкай асветы ў Беларусі. н 
стаўн. газ. 1967, 7 кастр 

10816. Пра далёкае і блізкае. [Пісьменнікі Міншчыны аб зменах 
жыцці школы. Артыкулы: І. Грамовіч. Пачатак шляху.---А. Русак. 3; 


лацістыя зоркі-- М. Пянкрат. Родны кут Настаўн. газ, 196 
14. кастр. 

10817. Сонца Кастрычніка над Кіргізіяй. [Развіццё нар. адукацыі 
рэспубліцы. Матэрыялы]. Настаўн. газ., 1967, 11 кастр. 


2. Навука. Навукова-даследчая работа 


Аб узнагароджанні ў гонар 50-годдзя Вялікай Кастрычніцкай са 
цыялістычнай рэвалюцыі Акадэміі навук СССР Памятным сцягам ЦІ 
КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Савета Міністраў СССР 
ВЦСПС.-- Гл. 10298. 


5. Дашкольнае выхаванне 


0818. Хургіна, В. і Палер, І. Мэта -- адзіная. ГАб пераемнасці ў ра. 
боце дзіцячага сада і школы]. " Настаўн. газ, 1967, 7 кастр. 


6. Дзіцячыя дамы 


10819. Родичева, Л. Дом, полный радости [О Микашевичском дет. 
доме. Лунинецкий район]. Заря, 1967, 10 окт. 


7. Агульнаадукацыйная школа 
а. Агульныя пытанні 


10820, Каспяшкін, Э. Асаблівасці педагагічнага кіраўніцтва 


ў школе 
падоўжанага дня Нар, асвета, 1967, М» 10, с. 37-43 


1082. Вучнёўскі дом. [Аб школьных інтэрнатах. Рэд 
Настаўн. газ. 1967. 11 кастр 

10822. Геллер, М. Не за тридевять земель. [О дир. Иканской школы 
В. В. Игнатовиче. Борисовский район], Знамя юности, 1967, І окт. 

10323. Гушчынскі, К. Падоўжаны дзень патрабуе. [Артыкул дырэктара 
44- мінскай школы падоўжанага дня]. Мінская праўда, 1967, 
17 кастр. 

10824. Злотнік, І. Плён ініцыятывы. [Будаўніптва школ метадам нар. 
ініцыятывы ў Круп. раёне). Настаўн, газ. 1967, 4 кастр. 

1085. Каб сябравалі з навукай. [Факультатыўныя заняткі ў школе. 
Перадавы] Настаўн. газ., 1967, 7 кастр. 

10826. Камуністы наперадзе ў слаўным паходзе. [Аб настаўніках школ 
Беларусі. Матэрыялы. Настаўн. газ., 1967, 28 кастр. 

10827. Кісялёў, Р. Сейбіты разумнага. добрага, вечнага 
ніках рэспублікі Літ. і мастацтва. 1967, 24 кастр. 
10828. Куксёнак, Р. ...І аспект педагагічны. [Вопыт Каспаневіцкай шко- 
лы па выкананню ўсенавуча. Вілейскі раён]. Настаўн. газ. 1967, 
18 кастр. 

0829. Патапаў, І. Другая маці. Бярозаўскай школе -- 100 год, (Хоцім. 
раёні, Магіл праўда, 1967, 4 касто. 

10930. Попова, К. Жнвотворный союз. (О работе обтеств. совета содей- 
ствия семке и школе Минского завода автоматич. линий]. Сов. Бело- 
руссия, 1967, 12 окт. 
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артыкул] 


[Аб сел, на- 
ста 


Дзень настаўніка 


10831. Краснова, Н. Наставники нашей смены Сов. Белоруссяя, 
(Мбт, 1 окт 
10832. Сейбіты ведаў. [Рэд. артыкул]. Звязда, 1967, І кастр. 


б. Методыка выкладанйя 


10833. Белкін, Е., Авакімян, Ю. і Пуставойтаў, В. Кантроль 
ючы комплекс. [Аб праграміраваным навучанні] Нар. асв! 
ў . 83-91. 
А. Выкарыстанне Тэзігаў ЦК КПСС «50 гадоў 
юках гісторыі 
СССР у 9-м класе. і 
1085; Зюлькоў, Г. Методыка ўліку і апрацоўкі даных палявога до 
«еду (на прышкольным участку і палях вучнёўскай вытворчай брыгады]. 
1967, а 10, с. 79- 
10835, Кулакоў, К. Некаторыя пытанні методыкі пачатковага нагу” 
Чання інтанацыі англійскай мовы, Нар. асвета, 1967, Ха 10, с. 74-78. 
“0837. Майхровіч, Сцяпан. Аб народнай плыні ў творчасці Кавдрата 
Крапівы. Нар. асвета, 1967, 10, с. 56-61 
Тба38. Марачова, Р. Аб вывучэнні «Эпізадычных расказаў па гісторыі 
сссР». (Пачатковае навучанне). Нар. асвета, 1967, е 10, с. 30-36. 
10539. Марцуль, Г. Барацьба бальшавіцкай партыі за народныя масы, 
(Да вывучэння тэмы: «Удзел царскай Расіі ў першай сусветнай вайне»), 
Нар. асвета, 1967, е 10, с. 9. 
0540; Машко, В. Бязалучнікавыя складаныя сказы. [Беларус мова]. 
Нар. асвета, 1967, Хе 10, с. 47-55. 
1054] Синенко, Г. Проблема положительного героя в тетралогик 
Ф. Гладкова. Нар. асвета, 1967, Хэ 10, с. 69-73. 
109542; Тамашова, Л. Вывучэнне аповесці Якуба Коласа «На прасторах 
жыцця». Нар. асвета, 1967, Хе 10, с. 62-68 


0843. Барсток, М. З гэтага трэба пачынаць, (Абмеркаванне праграмы 
па беларус. літаратуры). Настаўн. газ. 1967, ІІ кастр. 

108 ррмадовіч, О. Вялікія магчымасці, (Настаўніца 62-й мінскай шко” 
лы Звопыце выкарыстання Тэзісаў ЦК КІІСС «БО гадоў Вялікай Каст: 
рычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі» на ўроках геаграфіі] Тастаўн. 
газ., 1967, 7 кастр. 

10845. Куксёна! Вучань павінен думаць. [З вопыту выкладання 
арыфметыкі настаўніцай пачатковых класаў З. А. Салаўёвай. 2-я смаргон. 

газ, 1967, 25 кастр. 

1906. Ларчанка, М. А выхаванне эстэтычнае? [Аб праграме па беларус. 
літаратуры для 4--7-х класаў]- Настаўн. газ., 1967, 11 кастр. 

ВЕ ЎЎ паляпшаць выкладанне грамадскіх навук. (Перадавыў. 
Настаўн. газ» 1967, 11 кастр. 

“ОўаЬ. "Паўлоўская, В. З улікам дасягненняў сучаснай методыкі, (Аб 
новых праграмах па беларус. мове для 4--8 класаў школ з беларус. і рус. 
мовамі навучання]. Настаўн. газ, 1967, 4 кастр. 

10849; Шчурэвіч, В. Натхияючы дакумент партыі. (Тэзісы ЦК КПСС у 
курсе грамадазнаўства) Настаўн. газ, 1967, 11 кастр 
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в. Падручнікі і вучэбныя 
дапаможнікі 


10850. Пякарскі, А. Тэорыя літаратуры -- школьнікам. [М. Лазарук 
«Тэорыя літаратуры ў школе». «Нар. асвета», 1967] Літ. і мастацтва 
1967; 24 кастр. 

10851. Шырокі, Я. Выкладчыкам фізі 
рольных работ па фізіцы для 
4 кастр. 


. [«Зборнік самастойных і кан: 
--И-х. класаў», Настаўн. газ., 1961; 


г. Фізічнае выхаванне 


10852. Васілеўская, Г. На новыя рубяжы. [Фіз выхаванне ў школах 
рэспублікі] Нар. асвета, 1967, Ж 10, с. 44-46; 


д. Пазашкольная і паз 7 
Піянерскія арганіз 


ая работа 
цыі 


кампазіцыя]. астаўн. газ. 11 кастр. 
10854. Соколовский, В. «Собрались друзья однажды.» [Об однонм 
книге В. Ф. Базылева]. Знамя юности, 1967, З окт. 


8. Прафесіянальна-тэхнічная адукацыя. 


10855. Кузьмянкоў, У. Іх рукі залатымі назавуць. З 9-й рэсп. выстаўкі 


творчасці навучэнцаў" праф.-тэхн. вучылішч Чырв. змена, 1967, 
8 кастр. 


10856. Молодая гвардня рабочих. [Подготовка трудовых резервов В 


системе профтехобразования республики. Передовая]] Сов, Белорус» 
сня, 1967, 5 окт. 

10857. Хасин, М. Трудовые резервы республики. [О профтехобразова- 
нии]; Сов. Белорусёня, 1967, 25 окт. 


9. Сярэдняя спецыяльная адукацыя 


кан, падрыхтоўка наву- 
аў у Гомел. тэхнікуме чыгуначнага транспарту]. 


1967, 5 кастр. 


10. Вышэйшая адукацыя 


10859. Булацкий, Г. Трудный старт факультета [журналиетики, Белгос- 


ун-т). Сов. Белоруссня, 1967, 4 окт. 

10860. Дорошкевич, М. Полвека учебы. [О высш. учеб. заведеннях 
БССР]. Сов. Белоруссня, 1967, 28 окт. 

1861. Мохов, Ю. н Мицкевич, В. 30 лет-- это молодость. (К. годовіци- 
не Белорус. нн-та физкультуры]. Фнзкультурник Белоруссии, 1967, 
28 окт. 

10862. На правом фланге белорусского спорта. [Белорус. нн-ту фнз- 
культуры -- 30 лет. Матерналы]. Физкультурннк Белоруссии, 1967, 
99 окт. 


10863. Сергеева, В. Краски поздней осени. (День минских студентов). 
Знамя юности, 1967, 17 окт. 
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11. Асобныя віды навучання і выхавання (сляпых, 
глуханямых, інвалідаў, фізічна слабых і інш.) 
Дэфекталогія 


10864. Ляшчынская, Т. і Бобла, І. Развіццё спецыяльных школ ў рэс- 
аўбліцы. Нар асвета, 1967, Хе 10, с. 7-1 


12. Культурна-асветная работа 


(0865. Андруховіч, А. Кранаючы сэрцы людскія. [Аб рабоце Палаца 
«ультуры мінскага камвольнага камбіната] Мінская праўда, 1967, 
7. кастр ў 

1086і 


Грыцкевіч, Л. Дзверы ў дзівосны свет. [Аб праграмах і планах 


Нар. ун-таў Літ. і мастацтва, 1967, 17 кастр. 
2” 10867. Кокошникова, Э. Чтобы каждому было (натерае, Ю работе 
Дворца культуры Минского тракт. завода] Сов. Белоруссня, 1967, 
ЗІ окт, 

10868. Пазняк, В. Расчынілі дзверы народныя універсітэты Літ. 


ў мастацтва кастр. 
10869. Стрельцов, И. Б обычный вечер. (О работе Дворца ку: 
гракторостронтелей. Минск]. Знамя юности, 1967, 5 окт. 
19570. Цішкевіч, В. Новы час -- новыя абрады. [Акцябрскі раён] 
Гомел. праўда, 6 кастр. 
0871! Шаўчук, М. Год творчага ўздыму. (Аб рабоце культае ветустаноў 
Брэсцкай вобл.) Літ. і мастацтва, 1967, ЗІ кастр 
10879. Язылец, З. Песня -- любоў ма [Аб заг. Бярэзін. раён, Дома 
культуры Г. Яфрэмаве]. Мінская праўда, 1967, 28 


туры 


13. Культура, асвета і навука ў зарубежных 
сацыялістычных краінах 


а юбілею (Кастрычніка. Гу- 
ультуры і мастац- 


10873. Баліцкі, Вітольд. У гонар вялі 
тарка з С. В. Баліцкім, генеральным дырэктарам М-ва 
тва ПНР]. Літ. і мастацтва, 1967, 20 кастр. 


ХХУ. ФІЛАЛОГІЯ. МОВАЗНАЎСТВА 


10874. Булыка, А. М. і Жураўскі, А. І. Мова старабеларускіх дру 
ных кніг. Веі АН БССР. Серыя грамад. навук, 1967; 2? 9, с 
39... Рэзюме на рус. мове-- Бібліягр. у падрадк, 

10875; Каўрус, Алесь. З душою і любоўю. (Аб кні 
«Роднае слова». «Вышэйш, школа», 1967] Полымя, 
с. 9247-2490; 

1086. Крамко, І. І., Юрэвіч, А. К. і Яневіч, А. І. Эвалюцыя кора бе- 
ларускіх друкаваных выданняў новага перыяду. Весці АН БССР. Се- 
рыя грамад. навук, 1967, Хе З, с. 41--49-- Рэзоме на рус. мове.-- Бібліягр. 
у падрадк. заўвагах 

ХХУІ. ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА, МАСТАЦКАЯ 
ЛІТАРАТУРА ФАЛЬКЛОР 


(Матэрыялы аб'яднанага 1обілейнага пленума, праўленняў 
творчых саюзаў Беларисі-- га. ХХУШІ, 1) 


1. Літаратуразнаўства 


10817. Бараг, Леў. Стыль беларускай народнай казкі. Полымя, 
1967. Л. 10, с. 911--9232;- Бібліягр. ў падрадк. заўваг 
10878. Бечык, Варлен. На пачатку дарогі. [Аб зборніку апавяданняў 
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1. Хадановіча «За акном дождж». «Беларусь», 1967]. Полымя, 196; 
зе 10, с 250; 

10379; Бугаёў, Дзмітры. Пазбягаючы просталінейнасці і спрашчэнія 
[Аб зборніку апавяданняў І. Чыгрынава «Самы шчаслівы чалавек». «Б 
ларусь», 1967]. Полымя, 1967, Ж 10, с. 942--246 

Я Бялевіч, Антон. Есць яшчэ медаль за працу. [Аб зборніку выў 
шаў П. Прыходзькі «Сонца раней узышло». «Беларусь», 1967]. 
лымя, 1967, М? 10, с. 1. 

10881. Бярозкін, Р. Нягучна, але шчыра. (К. Шавель, «Мой кут салаў 
ны»). Беларусь, 1967, 29 10, с 

10882. Гніламёдаў, Уладзімір. 


этычнага 
10, с. 148; 
і здзяйсненняў. Беларус. савец 
Весці АН Б Серыя грамай 
Ээзюме на рус. мове.-- Бібліягр. у падрадк 


ва. (Беларус, публі 


цыст. 4 
10883. 
кая літаратура для дзяцей за 50 год. 
навук, 1967, М» 3, с. 76--86-- 
заўвагах. 
10884. Гусак, Сяргей. Па 
най 


ас праўды. Аб традыцыях і наватарстве ў 
беларус. прозе. Артыкул другі Полымя, 1967, Ж 19 
16. 


10885. Зазеко, И. Вечно дорогой и любимый. В. И. Ленан а белор 
нар, творчестве. Коммунист Белорусснн, 1967, 29 10, с. 51--54 

10886. Марціновіч, А. .Д. (“Выбраныя вершы» с Дарожне 
га]. Бела 1967, 2? 29. 


10887. Андраюк, С. Паэзія моцнага гучання. (А. Вярцінскі. «Тры ці 
шыні». Звязда, 1967, 15 кастр. 

10888. Бабак, С. Твор высокага ня. [Аб рамане А. Чарнышэвіча 
«Засценак Маліна Звязда, 1967, ЗІ кастр. 

10889, Бадзюкоў, М. Шчасце барацьбы. [Аб кнізе І. Шамякіна «Тры. 
вожнае шчасце»]. Літ. і мастацтва, 1967, 10 кастр. 

10890. Балдуеў, Л. За”чалавека і чалавечнасць, (П. Панчанка «Пры 
святле маланак»), Літ. і мастацтва, 1967, 13 кастр. 

10891. Бялевіч, Антон. Тое, што не забываецца. [3 успамінаў “аб 
Я. Коласе], Літ. і мастацтва, 1967, 31 кастр. 

10892. Вышынскі, М. Жывуць на свеце землякі. [М. Ракітны. «Сярод 
людзей сваіх». «Беларусь», І9і Літ. і мастацтва, 1967, 24 кастр. 

10893. Гарай, А. Пра сяброў па зброі. (У. С ашук, «Шумят ели», 
«Беларусь», 1967]. Літ. і мастацтва, стр. 

10894. Гаўрусёў, Сцяпан. Пераадоленне інерцыі. [Аб кнізе П. Прыходзь- 
кі «Сонца раней узышло». «Беларусь», 1967]. Літ. і мастацтва, 1967, / 
17 кастр. 
10895. Гаўрусё: 
рэт М. Смага 


Сцяпан. Песні, народжаныя ў барацьбе. (Творчы парт- 
Чырв. змена, З кастр 
: Сцяпан. Сінява прывабных небасхілаў. [М. Дукса. 
Чырв. змена, 1967, 18 кастр. 
кін, Леанід, Добры падарунак паэта. [Ю. Фатнеў. «Поет 
Гомел. праўда, 1967, 15 кастр. 
3. Герцович, Я. Время перемен. [А. Чернышевич. «З 


тенок Мали- 


новка»]. Сел. газ., 1967, 91 окт 
0869. Гніламёдаў, У. Пярэдні к 
ны]. Лі. і 


ай паэта. [А. Пысін. «Мае мерыдыя- 
ацтва, 1967, 20 кастр. 

даў, У. Хто мае права на верш? [Аб кнізе літ-крытыч 
ышкі «Права на верш». «Беларусь», 1967] Літ. і 
10 каст] 


елнвые гост о многом раскажуту (Декада нем 
Знамя юности, 1967, 
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10902. Жгенці, Бесо. У агульную скарбніцу. (Сучасная груз. літаратура]. 
Літ. і мастацтва, 1967, 24 кастр. Я 

10903. Звонак, Алесь, Поэзня большого  сёрдца, книге стихов 
(С. Граховского. «Памяць»]. Сел. газ., 1967, 26 окт. 

10504. Колесник, В. За верстамй-- Синне Броды. [М. Рудковскый 
«Сінія Брадыз]. , Заря, 1967, 21 окт. й 

10905; Літвінаў, Р. Пішуць дзеці. [Зборнік «Напісалі кніжку самі») 
Гомел. праўда, 1967, І кастр, К 

0906. Ліякумовіч, Ц. Высокая любоў. (С. Грахоўскі. «Памяць». 
Ди. і мастацтва, 1967, З кастр. 

10907. Малинина. Л. Песня, разбиваюцая цепи. [О аче Белорус. 
«удии телевидення «Валентин Тавлайэ]. Знамя юнос ЗІ окт 

10908. Мартинович, А. Четыре слова о лю жизни. олі 
«Шацтва» И. Науменко, «Сена на асфальце» М. Стрельцева, 
ўёзвіднела» Б. Саченко и «Сцяпан Жыхар са тыц» Й. Пт: 
Знамя юности, 1967, 25 окт 

10909; Марціновіч, Алесь, Песні і перапевы. [Аб кнізе В. Мысліўца 
«Дубы не маўчаць»). Чырв. змена, 1967, 12 кастр. 

10910. Матузявічус, Эўгеніус. На прасторах часу, (Аб сучаснай літоў 
(кай літаратуры], Літ ў З кастр 

1091; Міроненка, Л. 

а. Літ. і мастацтва, 19 24 кастр. 
Міцкевіч, Б. Наш друг он. [Да 7д-годдзя з дня нараджэння] 
тацтва, 1967, З кастр. 

Монсейчик, А. С мыслью о Белоруссии. (Г. Кнеелев. «З думай 


іра Беларусь»). Заря, 1967, 17 окт. 
1514! Перкін, Н. Мудрасць пазнання чалавека. (Аб маст. літар туры! 
Літ. і мастацтва, 1967, 10 кастр. 
10915; Перкин, Н. Октябрь в белорусской литературе. Сов. Бе- 
аоруссня, 1967, 5 окт. 

Праз вогненны н 
10916. Саламевіч, Іван. А. Д.-- псеўданім Багушэвіча. (З архіўных па 

Літ. і мастацтва, 1967, З кастр. 

10917. “Санкова, І. Талент дабраты. [С. Грахоўскі. «Памяць» ]. 
Літ. і мастацтва, 1967, 13 кастр. 

10918. Сталярова, В. Неспакойная цішыня. (А. Вярцінскі. «Гры цішы- 
ні»]. Літ. і мастацтва, 1967, 13 кастр. 

10919. Фёдараў, Ф. Слова, аб партыі. [Аб аднайм. зборніку на рус 
мове]. Настаўн. газ. 1967, 28 кастр. 

ооо. Ціханчук, М. Ў лабараторыі пісьменніка, (Р. Шкраба, «Харак- 
тар, стыль, дэталь»). Літ. і мастацтва, 1967, 13 кастр. 

(6921. Шаховіч, М. Добрая памяць. (С. Грахоўскі. «Памяць»]. 
Звязда, 1967, ЗІ кастр. 

10929. Шилова, Е. Запахи родной земли. [В. Адамчик. «Міг бліскаві- 
цы»). Заря, 1967, 18 окт. 

іод2з. Юрчанка, Г. Пабраціметва народаў-змагароў. [А. Бажко 
«Татры»]. Літ. і мастацтва, 1967, 20 кастр. 

[0951. Юрчанка, Г. Што такое шчасце. [А. Марціновіч «Прасека». 
«Беларусь», 1967], Літ. і мастацтва, 1967, З кастр. 

рр” янсанс, Альберт. У адзіным страі. [Аб сучаснай латыш. літа- 
ратуры]. Літ і мастацтва, 1967, 13 кастр 


. літара 


ліц) 


Да 80-годдзя з дня нараджэння Д. Рыда 


10926. Фёдарава, Ніна. Воін Кастрычніка. Маладосць, 1967, 29 10, 
с. 125--197; Звязда, 1967, 24 кастр-- У розных рэд: варыяйтах. 


5 Зак. 7528 


10927. Гіленсон, Б. Пясняр Кастрычніка -- Джон Рыд. Чырв. зі 
на, 1967, 22 кастр. 
10928. Поклонский, И. Боец ленннской гвардии. Сов. Белорусс: 


1967, 22 окт. 


Да 60-годдзя з дня нараджэння Р. Сабаленкі 


10929. Александровіч, Сцяпан. Згадваючы далёкае і блізкае, 
Полымя, 1967, Ме 10, с. 233--9; 


10930. Шушкевіч, Станіслаў. Лета пісьменніка. Беларусь, 19; 
Хе 10, с. 28. 

10931. Герцовіч, Я. Заўжды ў дарозе. Літ. і мастацтва, 196 
13 кастр. 

10932. Шымук, Віктар. Шчодры талент. Звязда, 1967, 15 кастр. 


2. Мастацкая літаратура 
б. Руская літаратура 


10933. Антонаў, Сяргей, Паўпрэд з Пахомаўкі. [Апавяданне]. Пер, 
рус]: А. Полымя, 1967, Лё 10, с. 11--121. 
354, ай . Хлеб. (Верш. Пер. з рус] Работніца і с 


10935; Бурсаў, Іван, Кастрычніцкая рэвалюцыя. [Верш]. Пер. з рус, 
Вожык, 1967, Ме 20, с. 3. 


10936. Казакоў, Юры. Снежань - месяц зімовы. [Апавяданне]. Пер. 


рус]: В. Адамчык. Полымя, 1967, Лё 10, с. 151--157. 
10937. Косач, Лидня. Из школьной тетради. (Стихн]: «Птица крыль 
впервые раскрыла для взмаха...» -- «На чем качается Земля.» сма! 


1967, 2» 10, с. 43--44 

10938. Логінаў, Віктар. Колер топленага малака. (Апавяданне. Пер 
ВВ рус]: І. Чыгрынаў. Полымя, 1967, 2» 10, с. 158--164. 

10939; Нагібін, Юры. Веймар і ваколіцы. (Апавяданне) Пер. [з рус] 

У. Дамашэвіч. Полымя, 1967, Хе 10, с. 138--14; 

10940. Нікіцін, Сяргей. 18 пада. (Апавядае) Пер. (з рус] 
Л. Арабей. Полымя, 1967, Мэ 10, с. 146--15; 

10941. Носаў, Яўгені. За даламі, за лясамі. Ан ан данеў Пер. (з рус] 
І. Чыгрынаў. Полымя, 1967, Хе 10, с. 125--137. 
. Сакалоў, Данііл; Вясновы дзень. [Апавяданне]. Пер. [з руе] 
Полымя, 1967, Ме 10, с. 122--194; 
Канстанцін. Малюнак з Леніна, атава данне, Пер. 
рус]: А. Шарахоўская. Полымя, 1967, 2 10, с. 104--110. 

10944. Федотов, Владимир. Сорок. дней. Повесть. С предисл. В. Быкова, 
Неман, 1967, Ме 10, с. 45--107. 


10945. Александров, И. У стронтелей дело споритея... [Стихи], Во 
славу Роднцы, 1967, 8 скт. 

10946. Борисов, М. Зовет труба. (Стихи. Во славу Родины, 1967, 
1 окт. 

10947. Буряков, Н. Дума о хлебе. [Стихи]. . Сел. газ., 1967, 5 окт. 

10948. Буряков, Н. Чтоб на земле не быть войне, [Отихиў. Сел. 
газ, 1967, 18 окт. 

10949; Гаравский, А. Красные подснежники. Рассказ. Во славу 
Родины, 1967, 15 окт. 

10950. Дзюба, Владныир. «Целина, целяна.». [Стихи]. Знамя 


юности, 1967, 97 окт-- Спец. вып. 
66 


1095]. Дракохруст, А. Баллада о двух лейтенантах. Во славу Ро- 
дины, 1967, 29 окт. 

0952. Друзь, В. На посту. (Стиха]. Во славу Родины, 1967, 5 окт. 

10953; Зухба, Д. Шумела пуша вековая. Партизанская быль. 
запись А. Капилова. Во славу Роднны, 1967, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
25, 29 окт. 

10954. Иванов, Е. Родина. (Стихн]. Сел. газ. 1967, 927 окт. 

10955. Калннина, Наташа. И сложно, и просто. (Стихн]. Знамя 
юности, 1967, 4 окт. 

10956. Калюта, И. Листопад. Новелаа. Гродн. правда, 1967, 14 окт. 

10957. Котов, К. Звенит гитара. [Песня]. Муз. В. Мурашкова Зна- 

юности, 1967, 27 окт.-- Спец. вып. 

10956. Курас, Ф. Быть впереди! (Стихн] Гомел, праўда, 1967, 

кастр. 
І 10959; Левчук, Федор. Автоматная очередь (Рассказ). Заря, 1967, 
І окт. 

10960. Межиров, Александр. Коммуннсты, вперед! (Стиха]. Во 
славу Родины, 1967, 24 окт. 

10961. Новолетова, Светлана. Осень. (Стихн]. Гомел. правда, 1967, 
2 кастр. 

10962. Осипов, В. Возвраценне. (Стиха] Во славу Родины, 
1967, 8 окт. 

10963. Плиндов, О. Плуг идет. [Стихи]. Сел. газ, 1967, 5 окт. 

10964; Плотников, М. Над старым окопом, [Стихи] Во славу Ро- 
днны, 1967, 15 окт. 

1965. Разумов, Олег. Осенняя мелодня. (Стихи. Знамя юности, 
1967, 4 окт. 

іо9б6. Сакович, Юрий. Отлет журавлей. (Стихн] Гомел. праўда, 
1967, 26 кастр. 

0967. Санин, А. Девочка и светофор.-- Осенний  дождь.-- Двойные 
звезды. (Маленькне рассказы). Знамя юности, 1967, 31 окт 

10968. Станцев, В. Жураваи. (Стихи. Во славу Родины, 1967, 
22 окт. 

0069. Титов, Лев. Может быть, ребята вот эти. (Стахн]. Фаизкуль- 
лурник Белоруссии, 1967, 10 окт. 

10970. Фомченко, О. Дороги. Рассказ. Сел. газ., 1967, 17 окт 

10971; Чистаков, Александр. Лисий рекорд. Басня Физкультурник 
Белоруссии, 1967, 29 окт. 

10975. Шляхтенко, Марня. Партнзанам- На смерть товарнцей-- Он 
наш, (Стихи, С предисл. М. Ляшко]. Заря, 1967, 14 окт. 

1973. Якутов, В. С открытым сердцем. (Отрывки на однонм. докум. 
повести 0б А. Г. Червякове]. Сел. газ., 1967, 6, 7, 10, 11 окт. 

10974. Яцкевич, В. В первом учебном... (Стихи). Во славу Родины, 
1967, 7 окт. 


з. Беларуская літаратура 


10975. Агняцвет, Эдзі. Вяселле ў Кастрычніку. [Верш]. Работніца 
і сялянка, 1967, 29 10, с. 23. 

10976; Астрэйка, Анатоль. Кастрычніку. [Верш]. Вожык, 1967, 
зь 90, е. 2. 

10977. Астрэйка, Анатоль. Плошча Свабоды. [Верш]- Сел. хоз-во 
Белорусеня, 1967, Хе 10 с. 9. 

10978. Барва, Г. Чаму ж нам не пець. (Верш]. Вожык, 1967, 
хе 90, с. 2. 

10979. Бачыла, Алесь. Загнаны Пегас. [Сатырыч. верш] Вожык, 
1967, Хе 19, на вокл. 

10980. Блатун, Сямен. К Леніну. [Верш]. Маладосць, 1967, Хе 10, 
с. 5. 
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10981. Броўка, Пятрусь. А Ленін нам кажа.. [Верш], Полымі: 
1967, Хе 10, с. 4-5. 


10982. Броўка, Пятрусь. Ячэйка.- «Ці пры сустрэчы, ці то ў ростань. 


[Вершы]. Работніца і сялянка, 1967, Ме 10, с. 8. 

10983. Брыль, Янка. На Волзе. З дарожнага блакнота. Беларусь 
1967, Хе 10, с. 23--95. 

і0984. Буйла, Канстанцыя. Праз гады. (Верш]. Беларусь, 1961 
Ж 10, с. 14. 

10985. Бялевіч, Антон. Самае дарагое. [Верш]. Беларусь, 196: 
Ж ІО, с. З. 

10986. Гартный, Тишка. Два рассказа: Дойдем, сынок!-- Присады. Пер 
с белорус.: В. Викторов. Неман, 1967, Лё 10, с. 28-42. 

10987. Гаўрусёў, Сцяпан. Мінск. [Верш]. Полымя, 1967, 2» 19 
с. 6. 

10988. Гаўрусёў, Сцяпан. «Прызнаюся--я шчыра зайздрошчу..»-- 
Многастаночніца. [Вершы]. Маладосць, 1967, Хе 10, с. 93. 

10989. Гілевіч, Ніл. Слёзы шчаслівага чалавека, [Верш] Бела 


10, с. 15. 
0990. уб, Юрка. Дарога ў Будапешт. [Верш], Маладосць 
1967, Л 10, с. ПІ. 

10991. Грахавец, Эдуард. Ветэраны. [Верш]. Маладосць, 1967; 
Хе 10, с. 69. 

10992; Грахоўскі, Сяргей. Рудабельская рэспубліка, Аповесть. Іл.: І. Да- 
відовіч, Маладосць, 1967; 10, с. 9--09:-- Працяг будзе. 

10993, Гурскі, Ілья. І бог не дапамог. [Апавяданне]. Вожык, 1967. 
28 90, с. 3. 

10994. Дубоўка, Уладзімір. Мы заваё 
Полымя, 1967, Х» 10, с. 3. 


сваіх не аддадзім, [Верш], 


10995. Звонак, Алесь. Дзень наступны, [Верш]. Полымя, 1967, 
2 10, с. 8-9; 

10996. Зыль, Мікола. Курганы клічуць. Апавяданне. Беларусь, 
1967, Л 10, с. 97-98; 


10997. Казакоў, Міхась. «І чаму крычаць цягнікі.» (Верш. 
Маладосць, 1967, Хе 10, с. 111. 


10998. Корбан, Уладзімір. Рэвалюцыя. Гумарэска Вожык, 1967, 
26 90, с. 5. 

1099. Кусянкоў, Мікола. Спадчына. [Верш], Маладосць, 1967, 
29 10, с. 59. 

1100; Лось, Еўдакія. Мой дзядзька Цвяцінскі.- - Сын.-- Песня-шчаў. 
лінка, [Вершы]. Полымя, 1967, Хе 10, с. 11-19; 

И00і. Лукша, Валянцін. Дзесяты кубрык. (Верш]. Маладосць, 


1967, МУ 10, с. 7. 
1002. Лынькоў, Міхась. Над Бугам. [Апавяданне]. Іл: Ф. Бараноўскі, 
Работніца і сялянка, 1967, 2» І0, с. 19-14. 
11003. Мележ, Іван. Свет поўны цудаў. Крымскія малюнкі: Парастак-- 
Як паміраюць дрэвы. -- Хочацца пад 


ужацца. -- Трэба глядзець сосны! Іл.: 
К. Ціхановіч. Беларусь, 1967, 2» 10, с. 18--19. 
1004. Непачаловіч, Янка. У дарозе. (Верш. Полымя, 1967, 9 10, 
с. 10. 


11005. Нові: Іван. Тварам да небяспекі. Дакум. аповесць. 
Полымя, 1967, 10, с. 13--89.-- Заканчэнне будзе. 

1006. Отчык, Уладзімір. Генеральная рэпетыцыя. Гумарэска. 
Вожык, 1967, Хе 19, с. 5. 
11907. Пестрак, Піліп. Лесавічанка. Урывак з рамана, Іл: Ю. Пучын- 
, Беларусь, 1967, 2 10, с. 7--10. 
11008. Пысін, Аляксей. Роднасць. [Вершы]:-- «Ледавікі і воблакі спаў- 
злі.» -- «Вось дарога-- дажджавыя пырскі.» -- «Даспелі зноў суніцы- 
ягады..»-- «У запозненым прызнанні.» -- «Лес і поле ў воблачным ту- 


68 


скі. 


ане.» 29 «З надзеяй і дум бярозка створана.» -- Вярбовы мост. -- «Мы 
ёбічылі нясцерпныя пакуты...» -- «Рамонкі, мак і лебяда...» -- «Не чацвёр- 
ЫІ, мусіць не трэці-»-- Мінута маўчання-- «Валун. Гарэлае бало- 
лаш» -- «Дзіця зусім не знала, што танула.» Полымя, 1967, 2 10, 
[с 165--170. 
[Ў ““11069. Русецкі, Аляксей. «Бурай ляцеў вецер часу.» [Верш]. 
Полымя, 1967, Хе 10 с. 7. 

11010. Санько, Валеры. Паварот. Апавяданне, Іл: А. Волкаў. 
Маладосць, 1967, 1 10, с. 1091-1109. 

1011. Свірка, Юрась. Сяджу з камбрыгам партызанскім. (Верш]. 
Маладосць, 1967, де 10, с. Я 

1019. Сербантовіч, Анатоль. Каляровыя сны.-- Грачанка. [Вершы]. 
сць, 1967, 2е 10, с. 100. 


(г 


Малал 

11013. Сербантовіч, Анатоль. Міннае поле, Паэма Полымя, 1967, 
Ж 10, с. 171-175. 

11014. Сіпакоў, Янка. Вобыск у Леніна. [Верш] Маладосць, 1967, 
Ж 10, с. 97. 


11015. Скарынкія, Уладзімір. «Змалку мы пра тэатры не зналі...» (Верш. 


Маладосць, 1967, Хе 10, с. ПІ 
11016. (Стадольнік, І. Прататып. Гумарэска. Вожык, 1967, 4 19, 


В 
11017. Тарас, Ніна. Пад лелінскім сцягам. [Верш]. Беларусь, 1967, 


1 10, с. 6. 
11618; Усяжны, Пятро. Наш умалот за пяцьдзесят год. [Верш]. 


Сел. хоз-во Белорусени, 1967, с. 59, 
1019. Фамін, Уладзімір. «Тры рэвалюцыі і вайны тры...» [Верш]. 


Маладосць, 1967, 2? 10, с. 7 


11020. Хведаровіч, Мікола. Крылы. Паэма. Полымя, 1967, 29 10, 
с. 90--103; 
(1091. Хомчанка, Васіль. Гумарэскі: На ста руках.--Варажбіткі-- Тэ- 
лепат. Вожык, 1967, 29 19, с. 
11029. Шаховіч, Мечыслаў. «Асцярожна хадзіце на гэтай балючай 
зямлі.» [Верш], Маладосць, 1967, Хе 10. с. 41 
Маладосць, 1967, 


11023. Шымук, Віктар. Вечны агонь. [Верш] 
з» 10, с. 77. 


11024. Аляшкоўскі, Ю. Адрас аднаго кахання. (Апавяданне). Чырв 


змена, 1967, 8, 10, ІІ кастр. 
11025. Астрэйка, Анатоль. Я сла 


лю! [Верш]. Гродн. правда, 1967, 


21 


окт. 
1126. Бандарэнка, Сяргей. Расцвітай, край прынёманскі! [Верш] 
Гродн. правда, 1967, 21 окт. 

11097! Барадулін, Рыгор. Вечнасць- Неруш. [Вершы]. Знамя 
юности, 1967, 25 окт. 

11028. Бічэль-Загнетава, Данута. « 
Літ. і мастацтва, 1967, 10 кастр. 

11029. Блатун, Сымон. Віншаванне песняй. [Верш]. Чырв. змена, 
1967, І кастр. 

11030. Бураўкін, Генадзь. Дваццаты в 
век дваццаты.» -- «Мы дома песень менш 
сти, 1967, 97 

1103]; Бураўкін, Генадзь. Поўдзень. [Верш] 
99 кастр. 

1103 
1967; 


Закіпела бульба ў чугуне.» [Верш]. 


ск. [Вершы]: «Суровы і цвярозы 
знаходзім...» Знамя юно- 


Чырв. змена, 1967, 


м. паходам... [Верш] Чырв. змена, 


Бялевіч, Антон. Вялі 


. 29 кастр. 
1033; Бялевіч, Антон. Мая дзяржава. [Верш] Віцебскі рабочы, 
1967, І кастр, 


69. 


11034. Бялевіч, Антон. Сустрэча з Леніным. [Верш]. 
бочы. 1967, 25 кастр. 
11035. Бялевіч, Антоя. Урок гісторыі. [Верш]. Сел. газ. 1967, 


Віцебскі ра- 


11036. Бялевіч, Антон. Успаміны майго земляка. [Верш]. Мінская 
праўда, 1967, 29 кастр. 

11037. Бялевіч, Антон. Ці ўсе лугі пакошаны. (Верш. Гомел. 
праўда, 1967, 7 кастр. 

11038. Валасевіч, Эдуард. Два мядзведзікі. [Байка]. Віцебскі ра- 
бочы, 1967, 1 кастр. 

11039. Валасевіч, Эдуард. Я цябе вітаю, маладосць! [Верш]. Чырв. 


змена, 1967, 99 кастр. 
11040. Валеўскі, Аляксандр. За прылаўкам універмага. Гумарыст. апа- 
вяданне. Чырв. змена, 1967, 92 кастр. 


1041. Верамейчык, Уладзімір. Трэскі, [Верш]. Літ, і мастацтва, 
1967. 10' кастр. 
1049. Вярцінскі, Анатоль. Лепінскі смех. [Верш]. Чырв. змена, 


1967, 29 кастр. 
11043. Вярцінскі, Анатоль. Чалавецтва-- «Сціраюць з карты белыя 


плямы...» [Вершы]. Знамя юности, 1967, 25 окт. 

1044. Гаўрусёў, Сцяпан. «Век дваццаты--у працівагазе..» -- Удзяч: 
пасць. ГВершы] Літ. і мастацтва, 1967, 10 кастр. 

1045. Генюк, В. Турысты Заастравечча, [Верш]. Настаўн. газ, 
1967. 14 кастр. 

11046. Главацкі, Л. Сорам. Апавяданне. Віцебскі рабочы, 1967; 
31 кастр. 

1047. Губернатараў, Міхась, «Зямля, мая, ды як цябе не песціць.» 
[Верш]. Чырв. змена, 1967, 99 кастр. 

1048; Гусціновіч, Базыль. Дадому. (Верш]. Чырв. змена, 1967, 
29 кастр. 


1049; Дзюба, Уладзімі 
1967. 17 кастр. Я 
1050. Дуброўскі, М. Шляхам Кастрычніка.-- Адамаў дуб. (Вершы].- 
Ластаўкі і вараняты. Б Гродн. пра 1967, 13 окт. 
Законнікаў, Валерый. Беларусь мая. [Верш] Знамя юности, 


«Восень, Лісце.» [Верш]. Чырв. змена, 


2. Захарэвіч, У. «Сакрэт» поспеху, (Гумарыст. верш]. Настаўн, 
1967, 7 кастр. 

11053. Зубрыцкі, Эдуарл. «Кожную ноч у мае сны.» [Верш] 
Літ. і мастацтва, 1967, 10 кастр. 


1054. Ісачанка, Іван. Факел. Аднаактавая п'еса Магілёўская 
а 967, 11, 192. 18, 90 кастр. 
11055. Карачун, Рычарл. Мой край. [Верш] Гродн. правда, 1967, 
28 окт. 
11056. Карызна, У. «Ранак-- жаўранак шчаслівы...» -- «Цябе пазнаю 
я па кроках.» -. Рыбак-- Ёлка. [Вершы] Чырв. змена, 1967, 
12 кас 


11057. Кацуба, Станіслаў. Восень. [Верш] Гомел. праўда, 1967, 
7 кастр. 

11058. Клімянкоў, В. Ранак над горадам. [Верш]. Гомел. праўда, 
1967, 6 кастр. 

11059. Клімянкоў, В. Ранак у Гомелі. [Верш]. Настаўн. газ., 1967, 
7 кастр. 

11060. Корбан, Уладзімір. Ля шлагбаума. Апавяданне. Настаўн. 


газ., 1967, 95 кастр. 
11061. Краснабаеў, Віталь. Памяць.-- Восень-- Ноччу ў лесе. [Вершы. 
З прадм. М. Чарняўскага]. Чырв. змена, 1967, 25 кастр. 


то 


11069. Куксёнак, Р. Маленькая хітрасць. Навела, Настаўн. газ., 
аў. 11 кастр. 
11063. Кутас, Мікола. Нельга мне. [Верш]. Чырв. змена, 1967, 
кастр. 
11064; Л]ітвакоў, Д. Пуцёўкі. Гумарэска. Гомел. праўда, 1967, 
касто. 
11065. Лукша, В. Кубрыкі. [Верш]. Чырв. змена, 1967, 
11066; Лялькоў, У. Нам для шчасця патрэбна, [Верш] 
дбя поаўда. 1967, 21 кастр. 
1067. Маеўскі, Васіль. Мопс-служака. Байка Сел. 
окт. 
Г1068. Макаль, Пятрусь. «Поле, поле.» -- Мой лес- Скарга цвіка-- 
Пенсіянеры. Вершы. Літ. і мастацтва, 1967, 90 кастр. 
1069; Матэвушаў, Васіль. Роднаму краю. [Верш]. 
праўда, 1967, 21 кастр 
11070. Падгол, Аркадзь. Успаміны. [Верш]. Чырв. змена. 1967, 
9. кастр. 
Каст: панізік, Сяргей. «Калісь між двух палёў пшаніцы-» [Верш]. 
Чырв. зменя, 1967, 29. кастр. 
"1072. Панченко, Пямен. Киолич нз дома Павлова. [Стахи]. Пер. с бе- 
брус. Сов. Белоруссия, 1967, 8 окт. 
1073. Парахневіч, Міхась. Зорка маёй мары. Апавяданне. Чырв 
Змена, 1967. З кастр 
“104. піліпчык, Антон. «Напэўна з лагодным матчыным словам.” 
(Верш! Чыов. змена, 1967, 29 каст, 
1675. Прануза, П. Сэрца камупіста, [Верш] Настаўн. газ. 1967, 
08 каст. 
і 11076. Пчолка, В. Жывыя крыніцы, [Верш], Віцебскі рабочы, 1967, 
хасто. 
“10;7. радкевіч. Л. Гармонік. (Верш. / Настаўн. газ. 1967; 7 кастр. 
11078. Рэент, М. Не вер вачам сваім. Гумарэска Гомел. праўда, 
1967, 14 кастр 
11079. Сіляўка, І. Першая качка. Паляў апавяданне Чара. 
Змена, 1967. 5 кастр 
1080. Сіняўскі, Ігар. Марынацыя. Гумарэска Гомел. праўда, 
1967. 9! кастр 
1081. Скурко. Іосіф. «Складана ўсё разлічана, на свеце» [Верш] 
Чырв. зменя, 1967, 29 хастр. 
142. Смагаровіч, Марк. Быў час такі. [Верш] Літ. і мастацтва, 
1967. 10 кастр. 
1043. Смагаровіч. М. Першая настаўніца. -- Сказалі «досыць»! -- Ка- 
ласкі. ТВерічы!. Настаўн, газ., 1967, 25 кастр. 
1084. Сойка, Леанід. Лісток ня ўспамін. Апавяданне Чырв. змена, 
1967. 99 кастр 
1085. Тарасаў, Янка. Дняпроўскі рубеж. [Урывак з аднайм. п'есы] 
Магілёўская праўда, 1967, 22, 24, 25 кастр 
(1085. Тулупаў, Янка. Восеньскае. [Вершы]: «На абшарах жытняй ру- 
ні..»-- «Цішу ночы атваслі каштаны.» Гомел. праўда, 1967, 14 кастр 
1087; Чарняўскі, Мікола. На ўроку геаграфіі. (Верш Гомел. праў 
да, 1967, 1 кастр. 
Уба. Шалаева, Ніна. Курган бессмяротнасці. [Верш] Магілёў: 
ская праўда, 1967, 21 кастр. 
1089; Шамякни, Иван. Дналог старых друзей. [Глава нз романа]. Пер, 
с белорус. Сов. Белорусеня, 1967, З, 4 окт. 
11050; Шаўчонак, Марыя. «Яблыні з палёгкай уздыхнулі.» [Верш]. 
Чырв. змена, 1967, 5 кастр. 
1091; Шаховіч, Мечыслаў. Домік над Свіслаччу. [Верш]. Сел. газ., 
1967, 29 окт. 


лі 


Алесь. Выбух гневу. Урывак з аповесці. Ліс І 
7 кастр. 


ў, Генадзь. Чырвоны сцяг. [Верш]. Магілёўская 
праўда. 1967. 92] кастр. 
1094. Шуцько, Іван. Роднымі сцежкамі. Абразкі: Проба голасу-- 
Нязведзныя д Літ. і мастацтва, 1967, 24 кастр. 
По! Шырко, Васіль. Песня. [Верш]. Чырв. змена, 1967, 
29 кастр. 
11096. Янушкевіч, Мікалай. Песня пра Дзятлава. [Верш]. Гродн, 


правда, 1967, 96 окт. 


г. Літаратура іншых народаў СССР 


артаўнік. (Верш. Пер, з яўр]. 


; Мірвары. Мой Каспій. (Верш. Пер. з азербайдж]. 
Работвіца і сялянка, 1967, Хе 10, с. 19. 


11099. Вейдэнбаўм, Эдуард. «А пра 


ы на свеце няма! Гэта ж 
смех. у хочаш мець з выгодных...» -- «Былыя грахі шкадавання 

варты.» (Вершы, Пер. с латыш. А, Бачыла] Літ. і мастацтва, 
1967, З кастр. 


1100. Капуцікян 


Сільва. Слова аб руча 
Звязда, 1967, 5 кастр, 


-помніках. [Верш], Пер, 


Гомел. р. 

1103; К. Туркменка ў Крамлі. [Верш]. Пер. (з туркм 
В. Шымук. Звязда, 1967, 96 стр. 

1110. Шыраз, Аванес. Песня Арменіі. Верш], Пер. [з арм]:С. Гаўру- 
сёў Звязда, 1967, 5 кастр. 

д. Замежная літаратура 

1105. Арагон, Луі. Гімн. [Верш. Пер. з франц] Беларусь, 1967, 
Хе 10; с. 99 

1106. Бенюк, Міхай. Чырвоная зорка. (Верш. Пер. з румын.: А. Шаў- 
ня). Беларусь, 1967, с 


11107. Малокву, Бендзілі. Вецер Афрыкі. [Верш]. Беларусь, 1967, 


29 10, с. 23. 
1108. Нацагдорж, Дашдаржын. 
ланка]. Бе. 1967, Хе 10, 
1109. Неруда, Пабла. 7 лістапада. Урыўкі з оды да дня перамогі. 
і Беларусь, 1967, Хе 10, с. 9; 
дант. Маяк свабоды. Урывак з паэмы «Лакая- 
ачыць свет...» [Вершы. Пер. з індыйскага]. 


Ларс. [Верш. Пер. з мангол.: Р. Ма- 


11119. Баброўскі, Ёганэс, Рапарт. [Верш. Пер. з ням]. Літ. і ма- 
ёсацтва, 1967, 13 кастр. 

13. Бергер Увэ. Людзі мы ўсе [Верш]. Пер. [з ням.]: В. Сёмуха. 
(Лі. і мастацтва, 1967, 13 кастр. 

Д114. Івашкевіч, Яраслаў. Ікар. Апавяданне, Пер. [з польск.]: П. Стэ 
фановіч. Звязда, 1967, 8 кастр. 

1115. Колдуэла, Э. Анекдот про негра. Рассказ. Знамя юности, 
1967, 8 окт. 

11116. Тувим, Юлиан. Золото.-- Знамя. [Стихи. Пер. с польск: А. Штей- 
яберг, Д. Самойлов] Віцебскі рабочы, 1967, 24 кастр. 

1117. Фюман, Франц. У доме фрау Труды. [Верш]. Пер. [з ням. 
Ю. Гаўру! Літ. і мастацтва, 1967, ІЗ кастр. 

Ў Штайнігер, Курт. Пералётныя птушкі. [Верш]. Пер. [з ням]: 
М. Навіцкі Літ і мастацтва, 1967, 13 кастр. 

1119; Штройбель, Манфрэд. Сцяна ўспамінаў. [Верш]. Пер. [з ням]: 
Я. Семяжон. Літ. і мастацтва, 1967, 13 кастр. 


Фельетоны 


11120. Кармолитова, Е. и Владимирова, Е. Милый.. подлец [О мон- 
Іажнике Светлогор. завода некусств. волокна Ю. Дорофееве]. Зна- 
мя юности, 1967, 17 окт, 

Эў” Кукарэка, А. Джала цяганіны. (Аб злоўжываннях службоннм 
становішчам старшага юрысконсульта М-ва сац. забеспячэння Т. Ф. Ня- 
чаевай] Звязда, 1967, 10 кастр. 


ХХУІІ. ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ 


1. Грамадска-палітычная, навукова-папулярная 1 тэхнічная 
літаратура 


1192. Верас, М. Сказ пра новыя гарады (рэспублікі) Бярозка, 
1967, Ле 10, с. 26-97. 

11493; Мельнікаў, М. Баец легендарнага палка (17-й стралковай дыві- 
зіі Г. Цярэшчанка], Бярозка, 1967, Хе 10, с. 12-13 

19; Селіванаў, П. З біяграфіі камуніста (І. А. Адамовіча). Бя- 
розка, 1967, Хе 10, с. 2 


(1125. Чичеров, И. Мы слушали Ленина. (Сокраші] Зорька, 1967, 
28 окт. 


2. Мастацкая літаратура 


1196. Бураўкін, Генадзь. Казка пра Зая і яблыньку. Іл: А. Лесь 
Вясёлка, 1967, М 10, с. 6-7. 

(1197. Бялевіч, Антон. Ля кастра. Паэма. Іл.: Я. Кулік Бярозка, 
1967; 19 10, с. 

1128. Вялікі асілак. [Казка]. Бярозка, 1967, 2 10. на вокл. 

1129; Зазека, Язэп. Помста. [Верш]. Іл: В. Ціхановіч. Вясёлка, 
1967, 3 10, с. 9. 

УМ зоЎіскацснка, Рыгор. Незвычайны грыбнік. (Апавяданне. Іл: В. Ці- 
хановіч, Вясёлка, 1967. Хе 10, с. 8. 

(1131. Кейзераў, Аляксей. Будзільнік. (Апавяданне. Іл-: А. Грубіна 
Вясёлка, 1967, М 10, с. 3. 


11132; Колас, Якуб. Ленінскім шляхам. [Верш]. 1л.: Я. Раманоўскі. 
Вясёлка, 1967, Хе 10, на вокл 

1133. Лось, Еўдакія. Бегаў зайчык-- Гусі. [Вершы]. Іл. А. Луцэвіч. 
Вясёлка, 1967, Ж» 10, с. 4. 

Г1134. Маеўская, Ніна. Першая літара. [Апавяданне]. 1; 
Вясёлка, 1967, 2» 10, с. 4. 

11135. Мірэр, С. Хлопчык і Ленін.-- Грыбы. [Апавяданні]. Іл.: А. Пара- 
монаў. Работніца і сялянка, 1967, М ІО, с. 94. 

1136. Прыходзька, Пятро, «З яснай зоркаю, Леніна імем..» (Верш 
Бярозка, 1967, Хе 10, на вокл. 


А. Луцэвіч. 


1137. Хомчанка, Васіль. Дарога ў школу. Апавяданне. Бярозка, 
1967; Ме 10, с. 94-25. 
1138. Шамякін, Іван, Дзеці мае, Урывак з рамана. Іл.: Н. Рамейка. 


Бярозка, 
1139. Яуні 
29 ІО, с. 10; 


10, с. 14-21. 
іс, Бронюс. Званец. [Апавяданне]. Вясёлка, 1967, 


1140. Акаев, К. Это-- Фрунзе, город Киргизстана. [Стихн] 
Зорька, 1967, 91 окт. 
1141. Жак, В. Искорка Октября. [Стихи]. Зорька, 1967, 14 окт. 


1149; Кононов, А. Встреча. Рассказ Зорька, 1967, 21 окт. 

1143. Радуцкі, А. Бег пад бар'ерамі. (Гумарэска). Піянер Бела- 
русі, 1967, 27 кастр. 

1144.” Смеляков, Ярослав. Товариц комсомол. [Стихи]. Зорька, 
1967, 98 окт. 

1145. Шитик, В. Омега-- Буна. Фаптаст, рассказ. Зорька, 1967, 
7, окт.-- Продолж. следует. 

5. Шыцік, У. Скачок у нішто. (Фантаст. апавяданне). Піянер 


Беларусі, 1967, 6, 13, 20 кастр. 
ХХУІІ. МАСТАЦТВА 
1. Агульныя пытанні 
11147. Праз вогненны небасхіл. [Дакументы аб беларус. савецкай куль- 
туры часоў Вялікай Айчын, вайны]. Літ. і мастацтва, 1967, 24 кастр. 
У ЦК КПБ і Савеце Міністраў БССР.-- Гл. 10936. 


Аб'яднаны юбілейны пленум праўленняў 
творчых саюзаў Беларусі 


1148. Цэнтральнаму Камітэту Камуністычнай партыі Савецкага Саю- 
за, Прэзідыуму Вярхоўнага Савета СССР, Савету Міністраў СССР. ГАд 
аб'яднанага пленума творчых саюзаў Беларусі, прысвеч. 50-й гадавіне Вя- 
лікай Кастрычніцкай сац. рэвалюцыі. Прывітанне]. Звязда, 1967, 
94 кастр.; Сов. Белоруссия, 1967, 94 окт. 

1149. Аладаў, В. З адказнасцю перад нашым заўтра. Даклад В. Ала- 
дава, старшыні праўлення Саюза кампазітараў Беларусі. Літ. і мас- 
тацтва, 1967, 27 кастр. 

1150. Ідэалы камунізма натхняюць. [Агляд работы пленума] 

Літ. і мастацтва, 1967, 27 кастр. 

11151.Мінковіч, М. Акрыленыя высокай мэтай. Даклад М. Мінковіча, 
міністра культуры БССР. Літ. і мастацтва, 1967. 27 кастр. 

1152. Паўлёнак, Б. Вялікі экран вялікага часу. Даклад Б. Паўлёнка, 
старш. Дзярж. кам. Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі. 

Літ. і мастацтва, 1967, 27 кастр. 
1153. Стальмашонак, У. Барвы Кастрычніцкай палітры. Даклад 


та 


(Сстальмашонка, старш. праўлення Саюза мастакоў Беларусі. 
Літ. і мастацтва, 1967, 27 кастр. 

154 Шамякін, І. Быць пісьменнікам у нашы дні--вялікае шчасце. 
Пклад І. Шамякіна, сакр. праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

т. і мастацтва, 1967, 27 кастр. 

1155; Шырма, Р. Хараство пачуццяў і дум. Даклад Р. Шырмы, стае. 
баўлення Саюза кампазітараў Белару Літ. і мастацтва, 1967, 
1 кастр. 


2. Архітэктура. Горадабудаўніцтва 


11156. Заслаўскі, Я. Позірк у заўтра. [Нататкі ўдзельніка ІХ Сусветаеа 
фзнгрэса міжнар. Саюза архітэктараў Літ. і мастацтва, 1967, 
16. кастр. 

157. Элентух, І. Капліца ў гомельскім парку. (Помнікі нашага краю) 
Літ. 1 мастацтва, 1967, б кастр. 


3. Скульптура. Жывапіс. Графіка 


1158. Маслов, Д. Тем, кто ушел в бессмертне. [О- работах белорус, 
«Кульпторов]. ел. хоз-во Белоруссня, 1967, Хе 10, с. 15. 

“1139” Церашчатава, В. Некаторыя асаблівасці пластычнага р 
шэння кніжнай ілюстрацыі. Веі АН БССР. Серыя грамад. наву 
АЕ З, с. В7-.95... Рэзюме на рус. мове-- Бібліягр. у падрадк. 29; 
вагах, 


1160. Байдзін, Р. Адзінства вырашэння. (Ілюстрацыі, Б. Малкіна да 
«Выбраных твораў» Цёткі). Літ. і мастацтва, 1967, З кастр 
ах ветер. Э, На полотне -- нашя современник, (Картина Й. Н. Ста- 
севича «Шахтеры Солигорска»]. Сов. Белоруссня, 1967, 17 окт. 
ІС Деним, В. Художник (А. Каравашкия. г. Ляда] Гродн. 
правда, 1967, 14 окт. 
гав3. Дробаў, Л. Напеў гарадскіх ускраін, [Аб заслуж. дзеячу мас 
тацтваў БССР Ю. М. Пэне]. т. і мастацтва, 1967, 6 кастр. 
1164. Забораў, Б. Мастак і паэзія. Літ. і “мастацтва, 1967, 
17 кастр. 
АЁ185. ваноўскі, В. Кастрычніцкая палітра Наднёмання, [Выстаўка тпо- 
раў мастакоў Гродзеншчыны), Звязда, 1967, 18 кастр 
Макаў урэвіч, Арлен. Роднае. [Графічная серыя «Палесе 
А. Паслядовіч]. і «астацтва, 1967, З кастр. 
1167. Лапкоўскі, Г. Палітра свежасці і прыгажосці. (Аб творчасці ма- 
стака А. М. Кашкурэвіча] Мінская праўда, 1967, 8 кастр. 
а МатанеРЛ. Любоў ла Радзімы, (Серыя пейзажаў В. К Цвірко, 
«На зямлі беларускай»). Звязда, 1967, 15 кастр. 


Юбілейная выстаўка «Мастакі 
і 


Беларусі--50-годдзю Кастрычніка» 


у Мінску 


1169. Бойка, Уладзімір. У цэнтры -- чалавек Літ. і мастацтва, 
1967. 17 кастр. 

11170. Говар, В. «Рэжысёрскае» ці «натурэль»? Літ. і мастацтва, 
1967; 10 кастр. 

1171. Халіп, У. Летапісцы быліннага часу Чырв. змена, 1967, 
4. кастр. 

11172. Юрэвіч, Уладзімір. Свет сучасніка Літ. і мастацтва, 
1967, 20 кастр. 
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4. Прыкладное мастацтва 


11173. Семенов, Р. Творцы красивого. [Жлобинекая фабрика худож. 
янкрустацин]. (Репортаж). Сов. Белоруссия, 1967, І окт. 


5. Музыка, Тэатр. Эстрада. Цырк. Мастацтва танца 


1174. Колос, Георгий. Тоннадцатый сезон. (Гомел. драм. театр]. 
Неман. 1967. 2» 10, с. 171--181 

175. Стэльмах. У. Роздум ля юбілейных афіш (тэатраў рэспублікі], 
Беларусь, 1987, Хе 10. с. 96. 

1176. Шапіра, Саламон. Акцёр, рэжысёр, грамадзянін. Да 60-годдзя І 
Л. Р. Рахленкі. Полымя, 1967, Хе 10, с. 236--238. 


1177. Арлова, Таццяна. Зладзейка-модз. (Аб недахопах у стварэнні 
вопраткі артыстаў у тэатрах! Літ. і мастацтва, 1967, З кастр. 

11178. Бачыла, Алесь. ..Музыка Юрыя Семянякі. Літ. і мастаці- 
ва, 1967. 17 кастр. 

11179. Бекар, чуванне стылю. [Выступленне арганіста А. Янчанкі 
ў Мінску]. Літ. і мастацтва. 1967, 90 кастр. 

1180, Брандабоўская, Л. Шчодрымі фарбамі. [Артыстка Беларуё 
драм. тэатра імя Я. Купалы Г. Макарава ў полі Лізаветы ў драме Ляона: 
ва «У мяцеліцу»). Літ. і мастацтва, 1967, 10 кастр. 

П181, Бранлобовская. Л. Материнское зоркое сердце. [Исполнение 
нар. аптисткой СССР Л. И. Ржецкой роли Марфы в спектакле «В метель»], 
Сов. Белоруссия, 1967, 21 окт. 

П1я2. Боанлобовская, Л. ІЦелрые дары души и ума. [Постановка 
пьесы Леонова «В. метель» в Белорус. драм. театре им. Я. Купалы]. 
Знамя юности, 1967. 6 окт. 

183. Бушко, Тамара. 1918 год, шостае ліпеня. П'еса М. Шатрова 
«Шостае ліпеня» у Віцеб:“драм. тэатры імя Я. Коласа] Літ: і мас 
тацтва. 1967. 31 кастр. 

1184, Виногура, С..С песней по жизни. [О творчестве композитора 
И. М. Лученка!. Знамя юности, 1967, 28 окт. 

1185. Гатоўчыц, Ізабэла. Дэбют маладога рэжысёра. (Спектакль 
«Чырвоная Шапачка» у пастаноўцы В. Басава. Рэсп. тэатр. юнага гледа- 


ча]. Літ. і мастацтва, 1967, З кастр. 

1186, Гильварг, А. Сраженпе за человека. (Пыеса Л. Шейнина «Тяж- 
кое обвиненне» на сцене Гродн. драм. театра] Гродн. правда, 1967, 
Б окт 

1187. Кулакоў, Кузьма. Партытуру чытае Вольга Барысевіч. (Яны 
былі першы). Літ. і мастацтва, 1967, 13 кастр. 

1188. Модэль, Міхась. Служэнне пэвалюцыі-- энне праўдзе. 
ГАб нар. артыстцы СССР Л. І. Ржэцкай]. Літ. і мастацтва, 1967, 
90 кастр. 

11189. Орлова, Татьяна. И воспитай сына. ГЮдням. пьеса Л. Карай- 
чева в Могилевском л9ам. театое!. Сов. Белоруссия, 1967, 14 окт. 


1190; Сядоров. Ю. Кто плывет на нашем корабле. Мир актера-- 
каков он? [Беседа с артистом Рус. драм. театра им. Горького Ю. Сндоро- 
вым]. Записала А. Плавинк. Знамя юности, 1967, 15 окт. 

1191. Стэльмах, У. Як яркая зорка. (Аб маст. кіраўніку Мінскага 
тэатоа рабочай моладзі М. А. Зоряве, загінуўшым у гады фашысцкай аку- 
пацый. Літ. і мастацтва, 1967, 6 кастр. 

1199. Уладзімірскі, Уладзімір. З падарожжа ў блізкае далёкае. [Успа- 
міны артыста Беларус. драм. тэатра імя Я. Купалы]. Літ. і мастацт- 
ва, 1967, ЗІ кастр. 
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1193. Шылава, А. і Гарай, А. Сцэнічнае жыццё рамана. ІСпеатакль 
(«Сэрца на далоні» па аднайм. раману І. Шамякіна ў Брэсцкім драм. тэат- 


ды імя ЛКСМБ]. Літ. і мастацтва, 1967, 20 кастр. 
1194. Юдзеніч, Ніна. Водгулле суровых дзён. («Альпійская сімфонія- 
балада» Я. Глебава ў выкананні аркестра Беларус. філармоніі Літ. 


і мастацтва, 1967, З кастр. 


Фестываль лаурэзтаў 
міжнародных конкурсаў у Мінску 


Чатыры мінскія дэбюты. [Выступленні дырыжораў 
А. Багдасарана і Э. Сярова] Ля. 


11195. Ауэрбах, Леў 
(. Бязроднага, М. Шастаковіча, 
мастацтва, 1967, 10 кастр 


1196, Валич, И. Искусство ансамбля (скрипачей Большого театра 
Союза ССР]. Сов. Белоруссия, 1967, б окт. 

1197; Гарбачоў, К. Вернасць выдатным традыцыям. (Аб выступленнях 
ёкрыпачоў] Літ. і мастацтва, 1967, б кастр. 

1196; Гарбачоў, К. Майстэрства інтэрпрэтацыі. (Выступленне саліста 
Беларус, дзярж. філармоні Р. Нодэляў Лі. і мастацтва, 1967, 


13 кастр. 
11199. Ивашков, Л. Поет Мария Биешу. 


4 окт. 


Сов. Белоруссня, 1967, 


6. Мастацкая самадзейнасць 


ль. Песня з тысяч галасоў. [Рэпартаж з між 


11200. Кудраўцаў, Анато; 
арту Эстон. ССР] Маладосць, 1967, 


рэсп, студэнцкага свята песні ў Т 
19 10, с. 136--140. 

об. Саднев, И. Наш народный. (Ошмян, нар. театр]. 
Белоруссии, 1967, 2ё 10, с. 48. 


Сел, хоз-во 


11902. Кірвель, А. Званне народнага -- абавязвае, [Аб калектыве “ср, 
тэатра пры Мінскім Акруговым Доме афіцэраў] Чырв. змена, 1967, 
17 кастр. 


7. Кіно. Фатаграфія 


часам. [Аб беларус. кінарэпарцё- 


11203. Ясінскі, Рычард. Сустрэча з, 
140--146. 


рах]. Маладосць, 1967, 29 10, с. 


Аб стане і мерах паляпшэння кінаабслугоўвання насельніцтва.“ 


Гл. 10239. ў ў уй 
1904; Жук, Р. Павучыцеся ў столінцаў! [Аб рабоце кінафікатараў раб. 

на]. Літ, І мастацтва, 1967, 20 кастр. ў 
11205;, Сгмяненка, С. Юбілейная зстафета кінафікатараў. (Міншчы- 


Мінская праўда, 1967, 25 кастр 


на ўчора і сёння) 


Кінафільмы 


11206. Бондарава, Е. Задума - сцэнарый -- фільм. [Маст. фільм. еЎа” 
помцм. гэты дзень». Сцэнарый А. Куляшова і М. Лужанін. Пастаноўка 
В. Корш-Сабліна. «Беларусьфільм»]- Літ. і мастацтва, 1967, 27 кастр. 

11 


11207. Карамазаў, В. Побач з намі. [Аднайм. тэлевізійны фільм, па: 
стаўлены на студыі «Беларусьфільм»]. Звязда, 1967, І кастр. 

11908. Крупеня, Я. Барадзіно. Год 1819. На экране трэцяя серыя філь. 
Настаўн, газ., 1967, 7 кастр. 
. «Журналіст». [Аднайм. маст. фільм. Сцэнарый і па- 
станоўка С імава. Цэнтр. кінастудыя дзіц. і юнацкіх фільмаў імя 
Горкага]. Сел. газ., 1967, 18 кастр. 
Октября. (Худож. фильм «Запомним этот 
окт. 


ю 


альпійскіх вышынь духу. [Маст. фільні 
«Альпійская балада». Сцэнарый В. Быкава. Пастаноўка Б. Сцяпанава. 


«Беларусьфільм»]. Літ. і мастацтва, 1967, 10 кастр. 

11212. Подберезский, Г. Пути-дороги журналиста. [Худож. фильм 
«Журналистэ]. Сел. газ., 1967, 10 окт. 

11213. Поляков, С. Поле российской судьбы, [Третья серия худож. 
фильма «Война ия мяр»). Знамя юности, 1967, 14 окт. 


11214. Рэзнікаў, Я. Гімн чалавечнасці. (Маст. фільм. «Журналіст»]. 
Магілёўская праўда, 1967, 7 кастр. 


ХХХ. ДРУК. КНІГАЗНАЎСТВА. БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА, 
БІБЛІЯГРАФІЯ 


1. Агульныя пытанні. Кнігазнаўства. Газетна-часопісная справа 


11215, Ампілаў, У. А. Аб ролі друку Беларусі ў мабілізацыі працоўных 
на выкананне рашэнняў ХХІІ з'езда КПСС. Весці АН БССР. Серыя 
грамад, навук, 1967, Хе 3, с., 67--75--Рэзюме на рус. мове, -- Бібліягр, 
У падрадк, заўвагах, 

Беленькі, І. І. Бальшавіцкі друк у барацьбе 
ны. -- Гл. 10266. 

11216. Грыцкевіч, А. “Я. Беларусь у канцы ХУ -- першай “палавіне 
ХУІ ст. Да 450-годдзя Беларус. кнігадрукавання. Весці АН БССР; 
Серыя грамад. навук, 1967, 29 3, с. 14--12.-- Рэзюме на рус. мове, -- Біб: 
ліягр. у падрадк. заўвагах. 

217. Конан, У. М. і Шахматаў, Б. М. З гісторыі перыядычнага 
ку ў Мін Весці АН БССР. Серыя грамад. навук, 1967, 
40.-- Рэзюме на рус. мове, -- Бібліягр. у падрадк. заўва 

11218. Марцэлеў, С. В. Друк Беларусі і пытанні камуністычнага бу- 
даўніцтва Весці АН БССР. Серыя грамад. навук, 1967, І» 3, с. 5-- 
13:-- Бібліягр. у падрадк. заўвагах. 


траць карнілаўшчы! 


11219; Баркун, Г. Селькор нз Меркуловичей. [В. В. Татов]. Сел, 
газ., 1967, 27 окт. 

11220; Паўлаў, С. За словам -- справа. (Арг. работа абл, і раён. газет 
рэспублікі], Звязда, 1967, 15 кастр. 

1129]. Савіцкі, А. Юбілейныя жанры, (Агляд. раён. газет Віцебшчыны]. 
Віцебскі рабочы, 1967, 7 кастр. 


2. Выдавецкая справа. Паліграфічная вытворчасць. Кнігагандаль. 
Распаўсюджванне друку 


11222, Кнігу-- у вёску. [Перадавы]. Звязда, 1967, 7 кастр. 
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З. Бібліятэчная справа. Бібліяграфія 


11993. Веліканаў, М. Сімвал любві да кніг. [Экслібрыс]. Магілёўская 
праўда, 1967, 5 кастр. 

1954. Рагозін, М. Жаданы госць. (Аб рабоце праф. б-кі Мінскага чы- 
гуначнага вузла], Мінская праўда, 1967, 7 кастр. 

11225. Цыбуля, В. Першыя бібліятэкі ў Мінску. Літ. і мастацтва, 
1967, 13 кастр. 


ХХХІ, ДАВЕДНІКІ АГУЛЬНАГА ХАРАКТАРУ. ЭНЦЫКЛАПЕДЫІ. 
КАЛЕНДАРЫ, ЗБОРНІКІ ЗМЕШАНАГА ЗМЕСТУ 


11226, Мажэйка, А. Чэхам-- пра Беларусь. («Даведачны навуковы 
слоўнік», выдадзены ў Празе] Літ. і мастацтва, 1967, 24 кастр. 


СПІС ЧАСОПІСАЎ І ЗБОРНІКАЎ, ЯКІЯ РАСПІСАНЫ Ў Ж Іў 
«ЛЕТАПІСУ ЧАСОПІСНЫХ І ГАЗЕТНЫХ АРТЫКУЛАЎ» 


навук БССР. 


Серыя грамад. навук, М» З. 
Вожык, 224 19, 20. 


Дафференциальные уравнення, 


т. З, Лё 9. 


Доклады Академия наук БССР, 


т. І, М 10. 
Здраводхраненне Белоруссии, 


Инженерно-физнческий журнал 
т. 13, Хе З 


Коммунист Белорусенн, Л 0, 

Маладосць, М» 10. 

Народная асвета, )» 10, 

Неман, М 10. 

Пластяны и стержни (Сборник 
трудов. Белорус. нн-т инже- 
неров- ж.-д. транспорта). 
Вып. 52. 

Полымя, Ле 10. 

Промышленность Белорусёца, 
зе 10. 

Работніца і сялянка, Ле 10; 

Сельское стронтельство БССР, 
Хе 8, сентябрь. 

Сельское хозяйство Белорусеніі, 

зь 0, 


Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся! Пролетарии гсех стран, соеаняяйтесь! 


ДЗЯРЖАЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА УДА Б 
ССР іма У. 1. ЕМІНА Габ рая Б.м лейнЯХ 
АДДЗЕЛ БЕЛАРУСКАЙ ОТДЕЛ БЕЛОРУССКОЙ 
ЛІТАРАТУРЫ ЛИТЕРАТУРЫ 
І БІБЛІЯГРАФІІ И БИБЛИОГРАФИЙ 


ларуская бор У ДРУНУў БЕЛОРУССКАЯ бб? 
СССР І ЗАМЕЖНЫХ В ПЕЧАТИ б0бР 
а Й ЗАРУБЕЖНЫХ 


ОРГАЕ ЯРЖАЎНАЙ ОРГАН ГОСУДА! 
БІБЛІЯГРАФІІ БССР БИБЛИОГТ. 
Выходзіць штомесячна Выходит ежемесячно 
Выдаецца з 1946 года Издается с 1946 года 


Кастрычнік -- 1967 -- октябрь 
(д096--2689) 


ИП. КАМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ САВЕЦКАГА САЮЗА 


0438. Боріцов, П. Домик в Минске. [Дом-музей І-го зьезда РСДРП]. 
Ташкентская правда, 1967, 98 июля. 

9439. Висмантас, М. Литовские школ Д гово. [О поездке 
в Музей Ф. Э. Дзержннского! Сов. 9 сент. 

5440. Маковский, Э. На родине железно 1. (ОЮ Музее 
Ф. Э. Дзержинского в Ивенце] Швятурие, 1967, 2» 15, с На ли- 
тов. яз. 

9441. Перстин, Л. Реликвия чекнста. [Музей Ф. Э. Дзержинского 
в Ивенце]. Яўнимо грятос, 1967, 4 9, с. 11. На литов. яз. 

9449. Пиришко, Ф. Отважная революцнонере (Людвика Янковске 
деятельннца КПЗБ в Вильнюсском. крае] Червопы Штандар (Виль- 
нюс), 1967, 2 сент.-- На польск. я 

9443. Пуцнаев, С. Траднции У зовут. Из опыта патрнот. воспятания 
молодёжн. [БССР]. Гудок, 1967, 90 нюля 


ІНСКІ КАМУНІСТЫЧНЫ САЮЗ МОЛАДЗІ. 
АВЕЦКАЯ МОЛАДЗЬ 


І. УСЕСАЮЗНЫ ЛЕН 
с. 


9444. Бё имя было паролем. [Очерки о юных героях. М., «Прав- 
да», 1966. 80 с. с илл. (Б-ка «Комсомольской правды?. г 4). 

О спасенян весной 1944 г. под Витебеком белорусскими партизанами 
группы детёй, родители которых погиблй и. Мнлись в фашистских за- 
стенках и перевозке их через линию фронта лётчнком А. Ма ым см. 
на с. 43-49. 


І. ГІСТОРЫЯ 


0445. Сырова, Н. Воня легендарного бастноа, [Брестской крепости 
Ф. Й. Лаенков]. Аабінент, «Узбекнстан», 1967. 106 с. с нла- 4 л. нал 


17. см. 20000 экз. 06 к. В пер.-- На узб. яз. 
9(47) (д9рЛаенков) --9(47.678) 


2446. Войцеховскай, П. Партизанскай староста. О житые д. Лупачн 


6 1], Зак. 7523 зі 


Григории Лупаче. Мостовский район]. 
1967, 20 июля.-- На полы яз. 
Гофман, Л. «Свяшенная война» --См. 9671. 
Гришина, Л. И. Воспитанные партией. (О выдаюіцихся женіцннах 
Белоруссия, которые сражались за победу Октября, отстаивали завоева- 
ния революцни на фронтах г - войны и в Великую Отечеств. войну] 
В кн: Октябрём рожденные М., 1967, с. 141--146. 

2448. Демидчик, В. Мин ревнеарабской карте мира. (Сведенія 
о возникновении г. Минска] Іенннаб. правда, 1967, 96 июля. 

2449. Добродомов, Б. Комнссар нз Войновки. (О начальннке штаба 
партизанского отряда, который действовал на территории Белоруссии во 
время Великой Отечеств. войны, С. С. Сумченко] Кировоградська 
правда, 1967, 14 окт.-- На укр. яз 

2450. Ермакова, В. Весной цветёт сирень. (О жительняце Минска, быЕ- 
шей партнзанке С. И. Шумель]. (Из записной книжки врача). Соь, 
Красный Крест, 1967, 29 4, с. 16. 

2451. Исторня Великой ЮОктябрыской соцна, 
[Отв. ред. И. Н. Соболев] М., «Наука», 1967. 

Борьба за власть Советов в Прибалтике и Белоруссии, с, 353--363; 
2452, Климовский, Д. С. (Мннск). Германо-польское сближенне в 19331; 
(Из истории подготовки пакта о ненападении между гитлеровской Герма 
нней и «санационной» Польшей) В кн: «Дранг нах Остен» и нстори 
ческое г ан Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 
М. «Е 1967, с. 157--17: 
3. Минск--на древнеарабской карте Хорезмская правда, 
18 июля; Ферганская правда, 1967, 19 июля. 
2454. Партизанскнй край. [Белоруссия]. Яш коммунист (Молодой 
коммунист), 1 12 сент.-- На туркм. яз. 

2455. Пирчюпнс, Огородніце... (Од сожженной деревне в Белоруссни гит. 
теровцами 26 февр. 1943 г.] Тнеса, 1967, 22 авг.-- На литов. яз 

2456. Садовский, Ю. Они не склона головы. [О белорус. проф.-- 
партизане Е. В. Клумове]. Робитныча газета, 1967, 36 сент.-- Ні 
укр. яз. 


Червоны Штандар: (Вильнюс), 


астической революция. 


ші) 


У Замежным друку 


вайне, 


ск. мове, 
і, А. Пад Дэмбліцам, Пулавамі і Варк: 
тад Дэмблінам Пулавамі і на Варэцка 
ІВУП--1 1944 Варшава, Выд-ва М-ва 
4. см. 8.300 экз. (Вайскова-гістарычны ін-т Акад. ген, 
штаба ім. К. Свярчэўскага).-- На польск. мове. 

У кнізе ёсць таксама матэрыял аб вызваленні Беларусі ад фашыстаў. 

2459. Найдус, В. Погляды груп СДКПіЛ і КПРП У Расіі 1917--1920 гг. 
па нацыянальнаму пытанню, (У ар' ама ёсць матэрыялы аб Бе- 
ларусі]. 1. Роіа Чаікі, 196 2 (38), с. 114--128.--На польск. 
мове, 


2458. Карпінс 
ускага фронту 
ацаванні 

абароны, 1967. 5; 


т. Дзеянні І Бе- 
Магнушэўскім 


УШ. МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ. ПАЛІТЫЧНАЕ 
І ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА ЗАРУБЕЖНЫХ КРАІН 


У замежным дру 


24бІ. З гісторыі дружбы польскага народу з яго савецкімі суседзямі. 
Варшава, 1965, 64 с. (Тох. Рггуўггпі Роіско- Вадгіескіе). Маіепіаіу фо 
Рогадапек: 19 2166). 
На польск. мове 

Кніга прысвечана дружбе Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны. 
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ІХ. КАМУНІСТЫЧНАЕ БУДАЎНІЦТВА У СССР. 


9469. Минск -- столица Белоруссии. (Фотодчерк. Авт. текста М. Лаврак, 
М., Изд. -агентства печати «Новости», 1967]; 59] с. е ная 16 см. 5000 зэ 
80 к.-- Текст парал. на рус. и анг. яз 308 (47.631) (084) 


9463. Атлас развития ства и культуры СССР. [И-1245] 
М., гУГК, 1967. (4), ІХ, 172 с. с карт. 34 см. 15.00 экз. з р. В пер 

Атлас показывает итоги полувекового развития хозяйства и культуры, 
Зкономнческне и соцнальные достиження всех союзных республик 

9464. Белоруссня принимает эстафету дружбы. (Дни Белоруссня в Мо- 
скве], Тнеса, 1967, 29 авг.-- На литов. яз. 

9465. Белоруссия сегодня и завтра. Коммунист (Валгаский район), 
1967, 4 июля.-- На эст. яз 

9466. Бутримович, Н. Западные ворота Родины, (г Брест] Ком- 
мунист Таджики а, 1967, 30 авг.; Кауно тиеса 1967, авг.-- На ли 
тов. яз 

9467. Гефтер, Д. В соревновании [Риги, Вильнюса, Тбилися, Минска и 
Таллинаў побеждает дружба Червоны Штандар (Вильнюс); 1967, 
13 авг.-- На польск. яз. 

9468. Край доблести и славы, Беларусы! Рад Буковына, 1967, 
6 сент. Рад. Подилля, 1967, б сент. Рад. Волынь 1967, б сент. Закар- 
патська правда, 1967, 6 сент.; Винныцька правда, 1967; б сені З На укр. яз. 

9469; Кудрейко, П. Приезжайте в гости. Письмо нз Минска, 
Червоны Штандар (Вильнюс), 1967, 28 нюля.”. На польск. яз 

9470. Михайлов, Н. Н. По стопам мсполина. М., Политиздат, 
1967. 

Материалы о Белоруссии см. на с. 13-27 

7]. "Паршнн, А. Река дружбы. (Зап. Двина. Путевые заметна на 
РСФСР, БССР и Латв. ССР. 9. Ясное направление з. Вровень с меч- 
той.-- 4. Высокое напряжение.- 5. Возмужание--6. Два гордых слова. 
Сов. Латвия, 1967. І, 4--6 июля 1:30 июня. 

9472. Рассказывают белорусские братья. [О жнани трудяшчксй Ошмян 
района. С. примеч. ред. Статьн А. Станкевича, Ф. Мацкевича, М. Шабунев 
кой, А. Демидовича, В. Сафронова и информация Материал подгот. 0ш 
мян. район. газ. «Красное знамя»] Драўгнисте (Дружба), 1967, 4 апр.- 
Газ. выходнт парал. на литов., польск. и рус. Яз. 

473; Расцветай, Советская Беларусы! (По матерналам стае чита- 
лелей на викторнну «Труда» «БО лет моей Родны ] Труд, 1967, 
18 июля. 

5414. Саникевнч, И. Липичанка дарит улыбку. (Ю культуре е Липи- 
чанки ІШучинекого района] Советы депутатов. трудяіцихей, 1967; 
ге 10, с. 102--103. 

9475. Слава брат [Дня Белоруссня в Москве] 
Червоный прапор, 19 укр. яз 

9476. Станишевский, Ф. Вести С Новогрудчины. 
дар (Вильнюс), 1967, 9 авг-- на польск. яё. 

9477. Страна Советов за 50 лет. Сборник стат. матерналов. 
«Статистика», 1967. 

Белорусская ССР, с. 312--317. 

9478. Тамкович, А. У соседей -- белорусов. [О трудовых успехах рес- 
публикн]. Рад. Волынь, 1967, 14 окт --На укр. а 

9479. Укранна в гостях ў белорусов. Винныцька правда, 
99 сент.-- На укр. яз. 


Червоны Штан- 


М, 


1967, 


7 Зак. 1523 83; 


Х. ПЛАНАВАННЕ. СТАТЫСТЫКА. УЛІК. АРГАНІЗАЦЫЯ 
І КІРАЎНІЦТВА ВЫТВОРЧАСЦЮ 


2480. Грунтфест, И. Работа секции механизации учёта [при Методологі: І 
ческом совете Министерства финансов БССР]. Бухгалтерский учёг 
1967, Ле б, с. 45--46. 

24Ві. Ноженко, Д. Механнзированный учет спроса. [Опыт Мебельторі 
Минска]. Сов. торговля, 1967, Л» б, с. 29--30; 


ХІ. ФІНАНСЫ 


2482. Пашкевич, П. и Пылншев, В. Роль кредита Госбанка в выполне, 
нии плана товарооборота. [Витеб. обл]. Деньги и кредит, 1967, 269 
с. 50-51. 

2483. Пчелин, П. Роль кредита в развитии народного хозяйства Бело. 
рУссии, Деньги и кредит, 1967, Х? 9, с. 30-33; 

2484. Ткачук, Т. (Мннск), Прогрессивные формы расчётов. Даь 


ги и кредит, 1967, І? 9, с. 51-54 


ХІІ. ПРАЦА 


2485. Авхимович, А. Главное у партии -- забота о людях. [О соц, обес: 
печенни за годы Советской власти в БССР]. Соц. обеспеченне, 1967, 
28 10, е. 17-19. 


ХШ. ДЗЯРЖАВА І ПРАВА 


2486. Дробязко, С. Г. Право и матернально-техническая база коммуниа- 
ма. (По материалам законодательства в области пром-сти Рос, Федерации, 
БССР и некоторых других союзных республик). М., «Юрид. лит.», 
1967. 174 с. 21 см. 5.000 экз. 75 к. В пер. 398 (47) :34 

2487, Закон о бюджетных правах Союза ССР и союзных республик: 


[Принят Верховным Советом СССР 30.Х.1959 г. М., «Прогресе», 
1967. 27 с. 17 см. (Советское законодательство). 1:400 экз. 5 к.-- На нем! 
яз. 336.12(47) 


2488. СССР. Адм.-территор. деление союзных республик. На 1 нюля 
М 


1967 г. ., [«Известия»], 1967. ХХХІ, 655 с. с нал: 16 л. нал, и карт. 
27 см. (Презнднум Верховного Совета СССР). 10.00 экз. Ў р. В. пер--- 
В вып. дан. сост: В. А. Кравцов, А. Д. Жукова, 350715(47) 


2489. Михальченко, К. А. Слово имеет Гомель, [О деятельности Гомел, 
горсовета по подгот. к 50-летию Великой Октябрьыской Соц. революции. 
Беседа с пред. исполкома горсовета К. А. Михальченко]. Советы де- 
путатов трудяіцнхся, 1967, Мэ 5, с. 58--61 


ХІУ. ВАЕННАЯ НАВУКА. ВАЕННАЯ СПРАВА 


2490. Брестская крепость. Путеводитель по местам боёв. Изд. 7-е, 
яспр. М., Воениздат, 1967. 80 с. с ала» І одт. л. план. 17 см. (Музей 
обороны Брестской крепости-героя. 50000 экз. 91 к.-- На обороте тит. 
л. авт: А. А. Крупенников, Т. М. Ходцева, Л. В. Кнеёлёва, М. И. Глязер, 

9(а7)2т-:9 (ат) (074) (4т.673) 


9491. Добровольскас, Й. Латовскне войны на фро 
хественной войны. [(О боях 16-й Литов. стрелковой дивизни за Белоруссию, 
с, 88-99] Вильнюс, «Минтис», 1967. ў 

492. Лобод: сов Андрей Михайлович. (О бывшем парти- 
зане в Белоруссии, солдате, кавалере ов Славы] Л 
бода, В. Ф. Солдатская слава. (Очерки. Кн. 2] 

. 49-43. 

9493. Лобода, В. Ф. Клецко Афанасий Васильевич. [О сапёре-разведчи” 
ўе Великой Отечеств. войны, кавалере 3-х орденов Славы, ныне кузнеце 
Колхоза им. Ильнча Могилёвской обл. : Лобода, В. Ф. Солдат- 
кая слава. (Очерки. Кн. 2] дат, 1967, с. І 

9494. Лобода, В. Ф. Мотуз Владимир Иванович, (Об электросварцнке 
І Белсельхозтехники», бывшем солдате-герое, кавалере З. ов Сла- 
вы], : Лобода, В. Ф. Солдатская слава. [Ючерки. К М, 
Воениздат, с. 918--219. 019 

9495. Лобода, В. Ф. Сафонов Михайл Фролович. [Ю партизане-развед- 
чыке, а затем солдате Могилёвской стрелковой Дивизий, лере 3-Х 
орденов Славы]. В кн.: Лобода, Солдатская слава. (Очерки, 
Кн. 2] М., Военнздат, 


ХУ. ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ. МАТЭМАТЫКА 


56. Лыков, А. В. Теория теплопроводности. [Учеб. пособие теп- 
лотехн. специальностей вузов]. М. «Высш. школа», 1967, 599 с. с черт. 
96 см, 90.000 экз. І р. 49 к. В пер.-- Библиогр. с. 9 596 (119 назв.) 
536.2.4-[016.3] 
9497. Тихомиров, С. В. Этапы осадконакопления девона Русской плат. 
формы. М.; «Недра», 1967. 267 с. с карт: 4 л. схем, 27 см. 850 экз. 
І р. 80 к. В пер. 
Б настбяцей работе выясняются закономерности строення девонской 
осадочной толци Русской платформы в пределах СССЁ. 
551.3.051--551.7341(47) --0163] 


9498. Бытева, И. М. и Гуринович, Г. П. (Минск). Кинетик 
фотовосстановления хлорофи з» фенилгядразином Бнофизика, 
т. 19, вып. 5, 1967, с. 782 

9599. Грёбенская, Н. И. (Гродно). Специфические в строенин 
интрапульмональных ветвей сосудов малого круга кровообраіцення у крыс 
и морских свинок Архив анатомнй, гистологии и эмбрнологин, 53, 
».9, 1967, с. 60--63.-- Резюме на англ. яз.-. Бнблногр.: [10] назв. 

5499а. Гречнхан, Л. И. и Тюнина, Е. С. (Мннск). Иселедованне элек 
родных факелов дугового разряда Физика н хнмия обработки материа- 
ов, 1967, М З, с. З; Библиогр.: 11 назв 

200. Даршкус, Р. Будушее Няриса. (По белорус-- Вялня, река, проб, 
лемы обеспечения водой Мннска] Мокслас ир гивянимае, 1967, 9 9, 
с. 35-- На литов. яз 

9501. Избирательные свойства слабокнслотных катнонитог, [Сообіш]: 
3. В. С. Солдатов, М. С. Беспалько й Л. В. Новицкая. (Минск) Избира 
Хельность абмена на ІЧНі нонов шелочных металлов, Ж. физ. хн- 
За, т.51, Х 9, с. 9210--9213.--- Библногр.: 10 назв. 

Ь502, 'Избирательные свойства слабокнслотных катнонитов. [Сообш 
4. ЕС. болдагов и Г. С. Маненок. (Минск). Равновесня, “наступаюць? 
при контакте фосфорнокислых кати ; створамя. Ж. 
физ. химин, т.5І, М 9, 1967 с 

9503. Итина, Л. В. (Минск). Длятельные измен бнотоков в блу- 
ждаюіцем и чревном нервах при действий на кишечник растворов глюко- 
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ЗЫ. В кн. Физиологичёскне мёханизмы индавидуальных адаптацні, 
Рефераты докладов к ПІ Всесоюз. совецанию экол. физиологии, бнохныви 
и морфологий. Новосибирск, 1967, с. 54-57. 

2504. Козлова, Л. Н. (Гродно). Об адаптивных особенностях высшеіў 
нервной деятельности іценят в период перехода к самостоятельному обра:У 
жизни. В кн: Физиологические механизмы индивидуальных адапта- 
ций. Рефераты докладов к ПІ Всесоюз. совецанню экол. физнологии, бйб; 
химии и морфологин. Новосибирск, 1967, с. 181--184. 

2505. Лебедннский, В. И. Магматнические формации Припятско-Днеі: 
ровеко-Донецкого грабенообразного прогиба, Докл. АН СССР, т. 17; 
28 З, 1967, с. 659--662.-- Библиогр.: 15 назв. 

2506. Лыков, А. В. (Минск). Применение методов термодинамики нё 
обратимых процессов для исследовання некоторых явлений тепло- и мас. 
сопереноса. Теоретич, основы хим. технологии, т. 1, 465, 1967, 
с. 627--641.-- Бнблиогр.: 17 назв. 

2507. Макаревнч, А. И. и Райнес, Л. Ю. (Минск). Установка для ди. 
станционного измерення проводимости и зффекта Холла в полупроводниках 
во время облучення Приборы и техника эксперимента, 1967, М» 4 
с. 245--246. 

508. Маргайлик, Г. И., Кирильчик, Л. А. и Милешкевич, Э. Г. Фото. 
измеритель листьев, [сконструпрованный учёными АН БССР]. Вести. 
с-х. науки, 1967, Мэ 9, с. І 133. 

2509. Мнневич, И. Сокровенная пуца. [О Беловежской пуше] 
Робнтныча газета, 1967, 13 окт-- На укр. яз. 

2510. Об исследованни световых потоков, модулированных в диапазоне 
гигагерц, при помоци обычных ф. з. у Приборы и техника эксперй 
мента, 1967, 2? 2, с. 164--167.-- Авт.: Й. Е. Залесский, А. М. Потапов, 
И. З. Рутковский и С. С. Шушкевич (Минск) Библногр.: 10 назв. 

251да. Овчарук, И. Н., Захаренко, В. И. и Суриков, М. П. (Витебск). 
Стимуляцня обмена нукленновых кислот и свободных нуклеотидов В 
органнзме жнвотных под влияннём нефтяного ростового вешества, 
Науч. докл, высш. школы. Бнол. науки, 1967, 29 8, с. 56--59--- Библиогр. 
назв. 

2511. Осинский, В. И.'и Мнхневич, В. В. (Минск). Импульсная схема 
на кремниевых управляемых вентилях для возбуждения полупроводниковых 
9. к. г. Приборы и техника эксперимента, 1967, М 3, с, 99--101 

512. Перцев, А. Н. и Писаревский, А. Н. (Минск). Измерения при 
помоіи одноэлектронной компоненты шумов фотоэлектронных умножите: 
лей Приборы и техника эксперимейта, 1967, Ме 4, с. 5--13;-- Бнбли- 
Огр.: 49 назв. 

2513. Перцев, А. Н. и Сошин, Л. Д. (Минск). Об инерционной эмиссии 
с динодом ф. з. у Приборы и техника эксперимен 1967, 2» 3; 
с. 147--150.-- Библногр.: 20 назв. 

2514. Пикулев, А. Т., Коняева, М. П. и Ткач, В. М. Активность амино- 
фераз сердечной мышцы при адреналэктомии и введении больших доз гид- 
рокордизон-ацетата, Наўч. дока. выёш. школы. Бнол. науки, 1967, 
Хе 9, с. 54-58 Библногр.: [19] назв. 

2515. Тен, А. Г. (Минск). Анатомнческое строенне зародыша некото- 
рых мотыльковых. В кн: Материалы к конференции молодых спе- 
цналистов ботаннческих садов СССР. М.-Донецк, 1967, с. 63. 

2516. Ховратович, Н. Н. и Чижевская, Й. Й. (Минск). К вопросу о 
таутомерии 2-иминотназолидин-4-она и некоторых его пронзводных. 
Химня гетероциклич. соединений (Рыга), 1967, 29» 4, с. 637--641. -- Библи- 
огр.: 18 назв. 

2517. Чижевская, И. И., Харченко, Р. С. и Ховратович Н. Н. (Минск). 
Исследование подвижности водородных атомов метиленовой группы неко- 
торых пройзводных 2-иминотиазолидин-4-она. Химия гетероциклия. 
соедннений (Рага), 1967, Хе 4, с. 642--646. 
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9518. Шнеперман, Л. Б. (Мннск). Конечноме 
рых бикомпактных топологических полугру 
т. 176, М 3, с. 1967, с. 538- -540.-- Библиогр.: [6] назв. 


ге представления некото- 
Докл. АН СССР, 


У замежным друку 


9519. Гацута, У. Загранічныя госці ў Беларускім музеі ў Белавежы. 
Ніва (Беласток), 1967, 24 верас. 
1 
ХУІ. ТЭХНІКА. ПРАМЫСЛОВАСЦЬ 


1. Прамысловасць (агульныя пытанні) 


9590. Мардовнч, А. (Минск). Характар и обьем потерь от текучести 
рабочих кадров. (Доклад на Литов. респ. конференцни по вопросам дзі” 
ения рабочей силы, механизация учёта и анализа состава кадров 
пром-сти, состоявшейся 17-18 июня 1965 г. в Тракае] В. ки: Теку- 
честь кадров в промышленности, Вильнюс, 1967, с. 89--98, с днагр. 

9591. Цвелодуб, В. П. (Минск). Актуальные вопросы развития товаро- 
ведения промышленных товаров. В кн. Наўчные основы современно- 
го товароведения. М., «Экономнка», 1967, с. 18-23; 


2. Будаўнічая справа 


9599. Король, В. А. Технический прогресс в стройтельстве Белорус. 
ской ССР. (К 50-летню Великого Октября). Бюл. стройт. техники, І 
19 10; с. 10-13 

9595. Мануйло, Г. Тысячи новостей. (О. жил. стронтельстве в Могнаё- 


252; 


ве], Советы депутатов трудяшихся, 1967, Хе 10, с. 100--102. 


4. Энергетыка 


5. Автоматизация Минского холоднльника Хэ 2. Холодильная 
лехника, 1967, 19 5, с...31--35.- Авт.: С. Л. Геллер, П. Д. Кулнковекнй, 
Г. М. Розлер' и С. М. Чирков 

9595; Дубилович, В. М. (Белорус. фнлнал ЭНИН). Примененне класси 
ческого вармацнонного нечиелення к выбору регулятора давлення барабан- 
ного котла Теплоэнергетика, 1967, 2? 
і 9596; Турецкий, И. В. и Яковлев, Б. В. 
ции чугунных паровых котлов со встроенными водоподогревателями 
Пром. знергетіка, 1967, Ха 10, с. 21-23 


5. Горная справа 


2597. Вклад белорусских ученых в. науку о торфе к пятидесятнаетю 
Октября. Торф. пром-сть, 1967, Хе с. 40--41.-- Авт.: В. Е. Раков- 
ский. П. И. Белькеви“ у. С. Панкратов и Г. Д. Горбутович. 

Ь-6. “Дружеловский, И. И. Торфяная промышленность БССР. 


торф. пром-сть, 1967, Ме 7, с. 14-19. 


6. Металургія. Металазнаўства 


9599. Павлюченко, М. М., Кононюк, И. Ф. и Переверзев, А: И. (Минск). 
сс а Пае'нехацнама углетермического восстановлейня окнслов никеля 
и меди. Изв. АН СССР. Металлы, 1967, 1? 5, с. 147--150. 
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7. Тэхналогія металаў (апрацоўка металаў) 


9530. Карп, Л. И. и Седегов, Р. С. Применение ЭВМ для оперативного: 
управления предпрнятиями с мелкосерийным и единичным характеромі 
пронзводства. [Из опыта Минского завода автомат. линий]. М., 1967. 
13 с. со схем. І л. схем. 91 см. ([ЮЮбьединение по руководству науч.-техі, 
информацней и пропагандой в РСФСР при Гос. ком. Совета Министром 
СССР по науке и технике. Гос, науч.-иселед. ин-т науч. и техн. няформё 
ция] «ГосИНТИ». Передовой науч.-техн. и пронзвод. опыт. М» 12-67; 


1368/12). 1.000 экз. 5 к. 
621.9.002:658.5-50! 


2531. Ляшенко, С. В. Развятне кузнечно-штамповочного производства 
в Белорусской ССР Кузнечно-штамповочное пройзводство, 1967, 
Хе 10, с. 43-46. 


8. Машынабудаванне і машыназнаўства. Прыборабудаванне 


9532, Методы ускоренных нспытаний на надёжность и долговечност» 
деталей, узлов, машнн. (Труды совецання в Минске 19-21 сент, 1967 г.) 
М., 1967. 295 с. с ил. 2 л. схем 21 см. (М-во станкостройт. и инструм 
пром-сти. Техн. упр., Глав. инспекция по контролю качества. Экспернм. НЙЙ, 
машиноведення, НИЙ информации по машиностроеняю). 1.000 экз. І р. 67 
В пер. 621:0014; 


10. Хімічная прамысловасць 


9; 


3. Розенберг, А. Я. Могилёвский завод (искусственного шелка]. 
Хим. волокна, 1967, Ле 5, с. 62-64. 


11. Лясная. ] дрэваапрацоўчая прамысловасць, 
Папяровая прамысловасць 


9534. Коренев, Н. И. и Городскевич, А. И. Модернизацня клеесмесн: 
ьной установки в пехе лревесностружечных плит. [Мозырский деревооб- 
рабатываюший комбинат], Деревообрабатываюцая пром-сть, 1967, 
Хе 10, с. 96-98; 


У замежным друку 


9535. Карпюк, А. Камбінаты падружылі. (Дэлегацыя Мастоўскага фа- 
мера-дрэваапрацоўчага камбіната на Гайнаўскім лесапільным заводзе] 
Ніва (Беласток), 1967, З верас 


12. Лёгкая прамысловасць 


2536. Кру! А. М. Ткани Белорусской ССР. (Новые ткани на ме 
ждунар. одежды). Текстильная пром-сть, 1967, Ф 9, 
с. 51--59; 

9537. Лебедева, К. И. Минский камвольный комбинат. Механиза- 


ция и автоматизацня пройзводства, 1967, Ж? 10, с. 18-22; 
13. Харчовая і смакавая прамысловасць 
2538. Асланов, В. н Салаватулина, Р. Почётного права на «Знак каче- 
ства» удостоены Минский и Рижский комбинаты. Мясная индустрия 
СССР, 1967, Хе 10, с. 28-29. 
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9539. Бройда, Т. Внутризаводской хозяйственный расчёт. [Минскай мя- 
комбинат] Мясная. индустрия СССР, 1967, Хе 7. с. 15-16. 


14. Вытворчасць прадметаў і вырабаў 
культурна-бытавога назначэння. Рамествы 


9540. Кайков, Л. и Новак, И. Рационализаторы -- мебелыцикам. [Опыт 
гнедрення техники безопасности на мебельных предприятиях БССР]. 
храна труда и соц. страхование, 1967, Хе 5, с. 26-29; 


ХУП. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА 
1. Агульныя пытанні, Калгасы. Саўгасы 


2-1. Капльчик, М. На праздник с подарком ндут. (О колхозе нм. Мн” 
Чурнна Горецкого района Белорус. ССР] Яш коммунист (Молодой 
Комунист), 1967, 14 сент.-- На туркм. яз, 

9549; Лацис, М. Локоть белорусского брата. (О дружбе укр. и белорус. 
крестьян] Кыйвська правда, 1967, І окт-- На укр. яз 

084. Северов, М. В гостях у белорусов. [О соревнованиц  колкозов 
«Гвардия» Гродн. района и «Викторина» Литов. ССР) Сов. Литва, 
1967, З. сент. 

5544. Сурганов, Ф. Расцвет сельского хозяйства Белоруссн" 
Экономнка сел. хоз-ва, 1967, Хэ 10, с. 33-40. 


2. Механізацыя і электрыфікацыя. 
Сельскагаспадарчае машынабудаванне 


9545. Баврин, В. Развитие механнзации селького хозяйства в. Белорус- 
ской ССР. "'“Техника в сел. хоз-ве, 1967, М 10, с. 5-9 


3. Аграбіялогія. Агульнае раслінаводства. Глебазнаўства 


546. Алексанкин, А. В. Развитие мелиорацни земель 8. Белорусеніі 
Гныдпотехника и мелиорация. 1967, М: 10, с. 987 62, 

Рз4т. Богомолов, Г. В. (Минск). Научную основу прац осушения 
заболоченных земель, В кн: Вопросы мелиоративной гидрогеологин. 
Вып. З. М., 1967, с. 55--59; 

9548. Внедряем малообьёмное авнаопрыскива се Гкартофеля Белорус- 
ской ССР', Заццта растеннй, 1967. М 10, с. 24--25-- Авт: Н. А. До- 
рожкин. В. П. Бонлин, 3. И. Ремнева [и др] 

9549. Ковалёв, В. А. и Генералова, В. А. (Минск). О взанмодействяй 
гуминовых и. фульвокнслот торфяных почв с железом По-чвоведенне, 
1967. Х» 9. с. 135--143.-- Резюме на англ. Яз ў 

9550. Крюкелис, Б. «Ветречи селекднонеро" Прибалтийских республик 
и Белоруссии.» [ЮО конференции в Дотнуве] Жямес укне. 1967. 

6.-- На литов. яз. 
ушаков. Л. п. В Брестской области. (О работе станачч зашциты, 
растений] Зашыта растений, 1967, Хе 10, с. 15-16 


4. Прыватнае раслінаводства 
2552; Захаров, В. К. Лесная таксацая. Гулебнаее а специальностіі 
«Лесное хозяйство» вузов]. Изд. 2-е, спр. и доп М., «Лесная пром-сть», 


1967. 406 с. с илл. 29 см. 1. 00 экз. І р. В пер-- На пер. авт. не, указан-- 
Бяблногр.: с. 402--404. 634.928.5--[016.3] 
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9553. Бибинкова, В. Наш опыт по выраіциванию тюльпанов. [Ботан, сад 
АН БССР!. Мусу содзй, 1967, 29 8, с. 19.-- Ня литов. яз. 

554. Гололобов, В. Людям нужна радость. [(О людях й работе Моло- 
дечн. лесхоза] Лесная новь, 1967, Хе 10, с. 7. 

9555. Дилендик, Н. Н. ..в Белоруссин. (О насажденин грецкого ореха 
в Белоруссин]. Садоводство, 1967, М? 10, с. 36. 

9556; Скоропанов, С. Г. Свекла в Белорусенн, Сахарная свекла, 

1967, Ле 10, с. 27. 
7. Тезисы докладов Межреспубликанской научно-пройзводственной. 
конференций по селекция и семеноводству сельскохозяйственных культур, 
[Дотнува], 99-93 июня 1967 г. Дотнува, [Литов. науч.-мсслед. ин 
земледелия], 1967.-- На обл. загл: Межреспубликанская конференцня пі 
селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур.-- Отпеч, на ро; 
топринте. 

В. содерж. авторы из Белорусской ССР: Н. Д. Мухия и Т. И. Пу. 
гачёва. Результаты селекции озимой тетраплондной ржи в Белоруссий, 
с. 7--10-З В. А. Семёнов. Селекция ячменя в Белоруссии, с. 19-91.- 
В. Е. Росенкова. К вопросу сортообновления яровых зёрновых культур В 
Белорусской ССР, с. 22. -- Н. Ю. Семёнова ий Н. А. Соколова, О приё 
мах повышения и методах оценки зямостойкости в селекции озинмой ржи І 
с. 38--41.-- К. С. Власова. Опыт нзучення генетической разнокачественно 
сти популяций многолетних бобовых и злаковых трав, с, 48--51.-- Н. А. Ан: 
дреева и Н. Е. Крышнева. Амннокислотный состав зернобобовых культур; 
с. 58- -59.-- И. Ф. Коваленко, Селекция яровой вики в условиях Белорусе 
сии, с. 62-63; -- Е. Д. Горина. Вяняние методов отбора на урожайные ка: 
чества потомства у сорта гречихи юбилейная 9, с. 72--75.-- Н. Д. Мухин 
и А. М. Дорофеева. Влияние предпосевного воздействия на семена гречихи. 
и их урожайность, с. 78--80. 


5. Жывёлагадоўля 


2558, Воложнн, П. Ф. На подзёме. [О развитии свиноводства з Бе 
лоруссии]. Свиноводство, 1967, 29 10, с. 192--15 

9559. Лотенков, М. И. и Подлужная, Л. Й. Вляяние хлортетрацикляна 
процессы веасывания амннокислот в кишечнике цыплят. (Белорус. науч.- 

ин-т жнвотноводства). Хнмия в сел. хоз-ве, 1967, Л 10, с. 55-- 

лиогра 21 назв. 

2560, Пляшенко, С. И. и Хохлова, И. И. О плоцади логова и размера 
групп при содержании откармливаемых свйней. (Белорус. науч, 
жнвотноводства) В ки: Болезни свиней (Тезисы док. 
пронзвод. копференцня) Кнев, 1967, с. 259--254. 

2561, Хохлова, И. И. Откорм свиней при разном температурно-влаж- 
ностной рёжиме: (Белорус. науч.-нселед. ин-т животнсводства). В.к 
Болезни свиней. (Тезисы докладов науч.-тройзвод. конференция). 

Кнев, 1967, с. 2954-2955 

2562. Хреновекий, Н. Как рождается успех. [О животноводстве в кол- 
хозе им. Вильчковекого. Барановичский район]. Молочное и мясное 
скотоводство, 1967, Хе 10, с. 40-43. 

2563. Шеметков, М. Ф. и Кононов, М. М. Тип ульев и медосбор. (Брест- 
ский пчелопитомник]. Пчеловодство, 1967, 29 6, с. 16--17. 


6. Паляванне, Пушное звераводства. 
Рыбаводства. Рыбалоўства 
2564. Белорусская ССР. [О прудовом рыбоводстве в БССР].  Рыбо- 


водство и рыболоветве, 1967, 25 5, с. З; 
2565. Каменцева, В. В одном животноводческом совхозе. [Рыбоводство 
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оводство и рыболов- 


совхозе «Октябрь. Вороновский район] Ры 


ство. 1967. Ме 4, с. 4 
566. Судак из Курского залива в Белоруссйй 
рыболовство, 1967, 195, с. 16-17.--- Авт.: А. Чутаева, Н. Ду 


(н др. 


Рыбоводство И 
ке, Т. Савченко 


7. Ветэрынарыя 


9567. Пляшенко, С. И. Зоогигиеннческий режим в свинариике с керам- 
Зитобетонными полами. (Белорус. мауч--нсслед. ин-т. животноводства) 
абата нез свиней. (Тезнсы докладов науч.-пройзвод. конференция). 
Кнев, 1967, с. 250--252 
9568. Селезнёв, Н. Й. Комплекс мякроэлементов для профилактики ра 
стройства функций кровотворення. (Статья вет. врача Пинского совкох 
техникума! Ветеренария, 1967, 10, с. 75-16 

9569; Слепнев, Н. К. Испытанне действия некоторых кормовы? 
на кишечных паразиятов свиней. (Белорус. науч.-исслед вет. ин-т), 

Ва ае “Болезни свиней. (Тезнсы докладов наўч--пронзвод. конференция) 
Киев, 1967, с 192--194. 


ХУП. ТРАНСПАРТ. ТРАНСПАРТНАЕ МАШЫНАБУДАВАННЕ 


растений 


9570. Александровский, Н. и Любчевский, П. Совершенствуем тракторы 


арусь». Техника в сёл. Хоз-ве, 1867, 10, с. 51 7 
71. Андреев, А. Белорусская ССР. (Автомоб. транспар? республики 
за годы Советской власти). Автомоб. транспорт. 1967, 19 10, с. 18-20; 
572; Григорович, И. И. В краю рек и болот. [О дор. хозяйстае Бело 

гссня), Автомоб. дороги, 1967. 2 10, с. 910 
9573. Куйинчик, В. Полпред из Жодйно. [Ю белорус автомобилестрой- 
лях! Робнтныча газета, 1967, 30 сент.-- На Укр. яз 

гемые Белорусским 


ы большой грузоподьёмности, [осе 


дзта. Самосьі 
Гидротехн. стройтельство, 1967, 


автомобильным заводом] 
с. 41-48 

9575. Слюньков, Н. Н. Минский тракторный 
ского государства Тракторы и сельхозмашины, 1967, Ж» 10, с 


завод к 50-летию Совет. 
12--13; 
ХІХ. СУВЯЗЬ 


глефонной 
1967, 29 5, 


совецанне работников междугородной 


9576. Всесоюзное 
1967 г. Обзор работы]. Вести. связи, 


связи. (Минск. Апр 
с. 39 


НАРЫХТОЎКІ. ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ 
лике] 06- 


ХХ. ГАНДАЛЬ. 


2517. Белорусская ССР. [Обіцеств. питанне в респуб 
іцеств. питание, 1967, 29 ІІ, с 36. 
9578. Жарков, С. и Коптелов, Г. 
цах сельмага с. Васнльевка Добрушского района] 
рация. 1967, Хэ 10, с. 29- 31 
Крюк, й. Ф. (Минск). О некоторых пробленах товароведения, 
іе основы современного 


продовольствённых товаров. В кн: Наўчн 
товароведения М. «Экономика», 1967, с. 101--102. 


ХХІ. КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА. 
БЫТАВОЕ АБСЛУГОЎВАННЕ НАСЕЛЬНІЦТВА 


Идут по селу подруги. ТО продавіцн- 
“Сов. потреб. коопе- 


580. Брук-Левинсон, Т. Л. н Питермаю, М. А. Состоянне й пара 
зы аку У повторного использования сточных вод на проны е 
предпрнятиях БССР, В ки.: Всесоюзная научно-техническ 


ренцня по охране поверхностных и подземных вод от. загрязнения. Таллій, 
сент. 1967 г. Тезисы докладов и содбіц. Вып. 9. Снстема нзуче 
ния и коятроля качества волы М. 1967, е. 190--123. 

9581. Длугошевский, К. Жилиіцно-коммунальное хозяйство Белорус. 
сня --ня новом подьёме. Жна. й коммун. хоз-во, 1967, 29 10, е. 7-8. 
9. Прокудин, Ф. Д. Охрана водоёмов от загрязнения сточными 80- 
дами в Белорусской ССР. В. кн.: Всесоюзная научно-техническая кой- 
ференция по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, Тал. 
лин, 19--99 сент. 1967 г. Тезисы докладов п ёообш. Вып. 9. Систейа 
изучения и контроля качества воды М., 1967, с. 116-:190 

2583. Романенко, А. М. (Минск). Плата за потребление и сброс водн, 
Гидротехника и мелиорация, 1967, 2? 6, с. 41--49.-- Библиогр. 7 назв, 


ХХІІ. АХОВА ЗДАРОЎЯ. МЕДЫЦЫНА 


9584. Аденский, А. Д., Броновец, И. Н. и ІЦитковская, И. Ф. (Минск). 
Функцнональные сдвиги в сократимости сердечной мышцы, внешнего дыха: 
ния и газов крови у больных гипертонической болезнью. В кн.: Тру: 
ды УІІ сьезда терапевтов Украннской ССР. 17--19 марта 1965 г. 

Кнев. 1967. с. 313-:316; 

9585. Арутюнов, А. И. (Москва) и Злотннк Э. И. (Минск). Успехи хі. 
рургического лечения аневризм сосудов головного мозга. Вопр. нейро 
хирупгии, 1967, 29 5, с. 91--29, 

9586. Бактернофаги Кіебзіеііа. Сообц. 3. Характеристика фага 
КІ. опентопіае, Ж. мнкробиологин, эпидемнологий и нммунобнологиі, 
1967. Х» 9, с. 118--121.-- Авт.: И. М. Габрилович, Н. И. Анисимова, 
С. И. Лукельела Ён до.] (Минск).-- Резюме на англ. яз. 

25я7. Бойко, Ю. Г. (Гродно). Аденоматоз почек. Архив патоло: 
гиин, 1967, 9, с. 70-71. -- Резюме на англ, яз 

2588. Вопросы шока и хнрургической инфекции. Матерналы конферен: 
ции, посвяш. 50-летию Великой Октябрыской Соц. певолюйи. ГРед. колле: 
гия: проф. А. А. Шалимов. (отв. ред.) и до.] Киев. «Здоровыя». 1967. 

В книге имеются статёи белорус. авторов: Л. Н. Трусов, Е. П. Ива: 

нов и В. Л. Кожура. К вопросу об ожиалении пой остановке кровообпаце: 
ияя. вызванной электротравмой. (Эксперим. исследование), с, 50--59, -- 
П. И. Булай и Б. Х. Гийзбург. Микрофлора гнойных ран, эксудата брюш- 
ной полости и её чувствительность к аптибиотикам, с. 93-05. 
589. Гнилорыбов, Т. Е. (Минск). Восстановление сосудисто-нервных 
реакций в филатовском кожном лоскуте. В кн: Восстановительная 
хипургия. Сборник науч. трудов, посвяш. Н. А. Богоразу. Ростов-на- 
Дону. 1967. с. 914--216. 

2590. Гнялорыбов. Т. Е. (Минск). Восстановленне функции эндокрин- 
ных органов при пересалке их на сосудистой ножке. В кн.: Восстано- 
вительная хиургна. Сборняк. науч. трудов, посвяш. Н. А. Богоразу. 


Ростоп-на-Лону. 1967. с 914-916. 

2591. Гопеньков. В. Ф. и Хоронько. А. Т. Амбулаторная рецептура хоз- 
расчётных аптек Минска. В кн: Первый Веесоюзный свезл фарма- 
цевтов. (Матерналы докладов в секциях) М., 1967, с. 95--96. 


599. Гребенская, Н. Й. (Гродно). Гистохнмия липядов в лёгких. 
Бюл. эксперим. биологни и мелицины, 1967, Хе 9, с. 107--110.-- Резюме на 
англ. яз Библиогр.: 15 назв. 

9504. Гулькевич, Ю. В. Маккавеева М. Ю. и Никяфоров, Б. Й. 


(Минск). Воспаление последа в послеляюю треть беременности, его мор- 
фологна. номечклатура и влияние на плод Акушепство и гинеколо- 
гия, 1987. Л» ]0. с. 46-50 -- Резюме на англ. яз.-- Библяогр.: [921] назв. 


9505. Довгялао, Г. Х.. Гулько, И. С. и Кокаш, А. А. (Минск). Влнянне 
некоторых препяратов гепарина на биохимические показатели и функцио- 
нальное состояние сердечно-сосудистой системы у больных коронарным 
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леросклерозом В кн: Леченне антикоагулянтами и фибринолитиче- 
ими средствамй. Каунас, 1967, с. 9. ў 

9596. Довгялло, Г. Х. К истории наў 
5елоруссим. Терапевтич. архив, т. 39, выл. 9, 1967, с. раў 

9597. Довгялло, Г. Х. и Фроленко, Е. В. (Минск). О лечебном действий 
ўпенала, кватерона и фубромегана при язвенной болезни В кн. Тру- 
пы УПІ сьезда терапевтов Украйнской ССР. 17--19 марта 1965 г. 
Кнев, 1967, с. 365--367. 


9598. Клейн, Б. Вакцина уездного доктора. (О Гродн. враче наб, 
ХІХ века К. Тиффенбахе] Комьяунимо тнеса (Комсомольская прав- 
Ха). 1967, 96 авг.--- Газ. выходит на литов. и рус. яг. 

9599; Коган, О. Заслуженное признанне. [О. работе са! торня-профи- 
пакторня на Гомел. стекольном з-де] Охрана труда и соц. страхо- 
ванне, 1967, 29 

9600. Колесниченко, Ю. И. іме лекарственных растений в Бело- 
русской ССР, В'кн Первый Всесоюзный сьезд фармацевтов. (Мате 
рналы докладов в секцнях) М., 1967, с. 61--62. 

9601. Кравченко, А. Т. [Рецензня на книгу Д. Е. Зибиикер; «Бактерналь 
ная н лекарственная аллергия» Минск, «Беларусь», 1966] Ж 
микробиологий, зпядемкологии и иммунобнол 57, Хэ 10, с. 147--149 

а узюкович, П. М. (Минск). Комбяннрованный метод харуба ля 
кого лечения, больных. фиброзно-кавернозным туберкуліаая “ар гей долі 
и б-го сегмента нижней Проблема туберкулёза, 1967, Хе 9, с. 46- 
49. -- Резюме на франц. яз 

503. Куннца, Л. Д. (Мннск). К вопросу о влиянни гнпотназиде на сб. 
держанне калня в плазме крови больных гипертоннчаса, болезныю. 
Терапевтич. архие, т. 39, вып. 9, 1967, с. 69-73; Резюме на англ. яз. 
Бнблиогр.: с. 73 

ЗА? Мазюков, А. Медсестра мз легенды. [О. Гёрое Совета, Союза 
3. М. Туснолабовой-Марченко. Очерк] Огни Кузбасса, 1967, 2? І, 
с. 98--100, с портр. 

9605. Некоторые бнохнмические показателя ды, белки, микроэде- 
менты И ферменты) у больных острой и хроннчее харной недоста 
точностыЮ. В.'ку.: Заболевання сердца и сосудов, легкі печені 
Материалы науч. сессии. 20-23 сент. 1967 г Тбилиси, 1967, с. 48-- 
рана ГУ Х. Довгялло, И. С. Гуль, А Г. Барханова н 
В. Г. Тишковекий (Минск). 

9606. Пинкус, С. Ш. (Гродно). Змаченне опрелелен тромботеста при 
евматических пороках сердиа Клиняч. медици! 

77. --- Библногр.: (9] назв. 

9607. Піинкус, С. Ш. (Гродне). К оценке степеней тро 
Лабо! ло. 1967, Хэ 10, с. 6 528; 

аа. Пянкус, С. Ш. (Гродно). Фибринолятическая антНаНоСть и Фиб 
знноген крови У больных ревматнческами порокама Сера Тера 
руногая ев л:39, вып. 9, 1966, с. 49-59. -- Резюме на літ яз. -- Биб 
лмог".: С. 59. 

“909: Примененне. фнэлческих. факторов в комплексады алы Ве боль: 
ных с пораженнем гипоталамической. об; В кн.: Матерналы Всесоюз; 
ной конференцик п басуднетых и няфекцнонных заболеваняй 
дентральной. нервной снстемы -- кляника Й лечение Ффизическимя и курорт 
ыма. факторами. 19-91 сент. 1967 г. Рнга М.. 1967, с. 105--107. -- 
дат Й. П. Антонов, Г. Г. Шанько, Г. Клювер ч О. Л. Пётрова (Минск); 

2610. Протас, Й. М. и Вяльнер, Б. Я. О патогенейе де тельных нар: 
шеннй при спннальных формах клецевого энцефаліта (Кляннко-электро- 
мнографич. корреляі УК. невропатологий и психнатрня им. Кор- 
ава ча ёг вын 1967; с. 192; 58: Веюмена са яз. --- Библиогр: 
7 назв. З 

9611. Профессор (онколог] Николай Няколаевич Александров. (К. 50-ле- 
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тню со дня пожлення) Вопр. онкологин, т. 13, М» 10, 1967, с. 123-:194; 
2612. Семчха. В. Кажлый второй--донор. (Белорус. ССР], 
Сов. Клясчый Коест, 1967. Л» 5. с. 15. 
9613. Сенюшкина, О. Д. (Мянск). Адамаятинома бедра и полвздошвой 
кости, Ортопелия, травматологияя ий протезирование, 1967, Хе 10, 
с. 60-81. -- Бяблиогр.: Г9] назв. 


9614. Сосновский. П. И. Особенности эпидемнологий туберкулёза ў 
сельских местностах Белорусской ССР. (Тезисы доклада!. В кн.: Рес: 
публиканская конференцня Фтизиатров, посвяшенная 50-летню Великой 
Октябпеской соцяалистической революция. Вильнюс, 1967, с. 23-27; 

2615, Титовец, Э. П. (Минск). Поляграфическая ячейка с полачей кие- ЛІ 
лопода Лабораторное дело, 1967, е 10, с. 632--635. - Баблнога Мі 
13 назв, 


516. Филипчик, В. И. (Минск). О поимененйй ультрафиолетовых облу: ў 
чений в комплексном дечений детей больных экссудативной экземой. 
Вопо. купортологии, физнотерапий и лечеб. физ. культуры, 1967 М» 5 
с. 455- -456. (І 

2617. Франкфурт, А. И. (Витебск). О блохимических показателях при 
коронарном атепосклерозе и их измененнях в процессе лечения 
В кн.: Тоуды УПІ скезда терапевтов Украйнской ССР. 17--19 марта 196514 
Кнев. 1967. с. 306--309. 

2618. Фроленко, Е. (Минск). Содержание витаминов (С я Ві) в крові, 
больных ревматизмом в зависимости от степени активности процесса, [(Теў/ 


зисы доклада на первой Литов. респ. ревматол. науч, конференции. Каунас! 
99-93 июня 1967 г. В кн.: Патогенез, клмника м леченне ревматизмаў 
и болезней суставов. Каунас, 1967, 167--168. І 
2619. Ходцева, Т. и Глязер, М. Злравствуй, сестра! [О. П. Л. Ткачёвойд 
медсестре, участнице обороны Брестской крепости]. Сов. Красный 
Крест, 1967., 29 5, е. 18. ў 
2620. Хомнч, Ф. А. (Минск). Энтеропатическнй акродерматит. 
Педиатрия. 1967, Ж» 10, с, 68-70. і. 


2621. Шнейдер, В. П. (Витебск). Отдаленные наблюдення за Уі-анти-] 
телодбразованнем ў лиц, перенёсших брюшной тнф и лечепных Уі-антигеў 
ном в сочетанни с левомнцетаном. Ж. микробиологии, эпидемнологний 


я иммунобнология, 1967, 29 9, с. 146. , 
ХХІІІ. ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ Я 
2629. Вайнштейн, А. Л. (Минск). Роль временного фактора в пенхоло: 
гической подготовке тяжелоатлета перед поднятинем веса, В кн. Те 
зисы докладов Мі Веесоюзного совецания по пенхологии физнческого вос 
питавия и спорта. (Тбилиси, 9-5 окт. 1967 г) Тбилиен, 1967й 
е. 1249; 
2623. О финальных соревнованиях спартакиады Белоруссии.  Спор 


дилехт (Спортивная газ.), 1967, 12 нюля.--На эст. яз. 
ХХХУ. КУЛЬТУРА. АСВЕТА. НАВУКА 


2694. Киселёв, Г. Я. Славные итоги. ГО нар. образовании в БССР 
50 лет! Сов. петагогика, 1967, Х» 10, с. 49-58. 

9625. Матайтис, П. Музыка пол сволами барокко. [О центоах кўльту- 
ры ХУП в. Нёсацже, Слоннме н Слуцк. Культурос барай, 1967, 

с. 65-67. с. и а 

2606, Наблюдення н беседы У пабшадм: (С Х- Веебдюз:  спартакдады 
школьников. Ленинград. Высказывання: Р. Сернов!. Записал О. Тюрн. 
Спорлилехт (Спортивная газ.), 1967. 14 нюля.-- На эст. яз. 

9697. Слава земли белорусской. ГДня культуры и искусства Белоруссии 
в Москве]. Рад. Донеччына, 1967, І сент.-- На укр. яз. 
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ХХУ. ФІЛАЛОГІЯ, МОВАЗНАЎСТВА 


2628. Мартынов, В. В. (Минск). Семиотические методы опнсання ест” 
ственных ЯЗЫКОВ. В кн. Матёриалы к конференции «Язык как знако- 
вая система особого рода» М., «Наука», 1967, с. 39--42; 

9629. Микенайте, Й. П. (Минск). К вопросу о сннонимии глагола н ёго 
аналитических эквивалентов. (На матернале франц. языка) В кн: 
пааасы докладов конференции по вопросам германской, романской и кла 
снческой филологии. Вильнюс, 1967, с. 36--37. -- Бнблиогр. в подст- 


роч. примёч. 


СТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА 


ХХУІ. ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА. М 
ФАЛЬКЛОР 


1. Літаратуразнаўства 


9630. Дудорова, Л. М. Путин развития современной белорусской про 
зы. (Литература о Великой Отечеств. войне); Автореферат дисе, на сонска- 
ние учен. степени кандндата филол. наўк М. 1967, 90 с. 20 см. 
(Ин:т мировой литературы нм. Горького АН сссР). 200 экз 


9631. Брыль, Я. (О поэзии для детей В. Витки] т. литература, 


1967, Ме 10, с. 9 
5539. Охрименко, П. «Энеида» И. П. Котаяровского и «Энеіда навыва 


рат» Комсомолець Полтавіцины, 1967, 29 сент. - Ма укр. яз 
У замежным друку 
9633. Бергман, А. Домік Элізы Ажэшка. (У Гродна] Ніва (Бела- 


сток), 1967, 17 верас 
2. Мастацкая літаратура 
Кнігі 


9631. Бровка, П. Всегда с тобой, Стихи и поэмы. Даториз. пер. с бег 
рус. Я. Хелемского. ІИлл.: М. Н. Калита] М., «Сов. писатель», 1967. 
Ё 350 с. с ил. 17 см. 30.00 экз. І р. 5 к. В пер 
Цяклы: А дня ндут...-- Труби, мой борі--- Кленовые листья. -- Позмы: 
“Леннным. -- Голое сердца. -- Кнрнлл Прокофьевич 

891 


2635. Дубовка, В. Н. Полесская рапеодня. [Стихи]. Авторна. пер. с бе- 
лорус. [Преднеа. А. Прокофьева] Л. «Худож. лнтэ, Ленянгр. отд-ние, 
1(ў 948 с. 1 л. портр. 17 см. 25.00 экз. 81 к. В пер А! 


Всегда с 


сСЗё “Науменко, Й. Я. Путешестене в юность. Повесть и рассказы 
Двторнз. пер. с белорус. [Ила: А. П. Плахов] М. «Сов. писатель», 
1067. 343 с. с илл. 30.00 экз. 64 к. В пер 

Содёрж.: Бульба. Повесть. -- Рассказы: Трепет дубовой 


Новая х За. грибами. --- Звени, звонокі... -- Шагай, человеч 
Вова залі. шанона. -- Были деревья. -- Ять. -- Вереск цветёт.., и др. рас 
ы. 891.72-3 
ы.” Саченко, Б. Лесное эхо. Повести и рассказы. Азторна. пер. с бе- 
А. Чесноковой. (Илл.: В. А. Гаврилов]. М., «Сов. писатель», 

1967. 439 с. с илл. 21 см. 30.000 экз. 74 к. В пер. 
Садерж: Повести: Пока не рассвело. -- Дакий кабан-секая. -- Лесное 
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Эхо. -- Кубышка золота. -- «Англицкая» сталь. -- Рассказы: Нет, не всё рав. 
но.-- Дорога через лес. -- Трубочист. -- Голос. -- Последний раз. - Ябло: 
ко. -- Фашист. -- Хлеб. -- Смерть нейз Никто не знает. -- Антось 
Михлик.-- Новая хата. -- Стожоі Крик. -- Болото, -- Земля моні: 
предков. (Страницы из путевого дневника). 891.79:8 


У зборніку і перыядычным друку 


9638. Бабаджан, Р. Белоруссия. [Стихи]. Узбекистон маданияті, 
5 нюля.-- На узб. яз. 

39. Бровка, П. Вовек не забуду я дней молодых...-- Капля крови, 
[Стихи]; Пер. с белорус. Я. Хелемский. Сов. женіцина, 1967, 2? 10, 


196; 


с. 
2640. Бровка, П. Всегда с Лениным. (Отрывок из поэмы). В кн: 
Мир славият Ильнча. Писатели Советского Союза и зарубежных стран 
о В. И. Ленине. Поэзня, проза, драматургая. (Сборник.] Киев, «Днип- 
ро», 1967, с. 219--226.-- На укр. яз. 
11. Бровка, П. Земля, [Стихи]. (Пер. с белорус, Б. Ясенского). 
Октябрь в советской поэзии. 2-е нзд. Л. 1967, с. 394--396, 
9642. Бровка, П. Наш век. [Стихи]. (Пер. с белорус Я. Хелемского). 
В кн.: Октябрь в советской поэзии. е изд. Л., 1967, 527--528; 
2643. Велюгин, А. Встреча с поэмою. (Отрывки с поэмы «Ветер с Вол- 
ги»). В кн: Мир славйт Ильнча. Писатели Советского Союза и зару- 


бежных стран о В. Й. Ленине. Поэзия, проза, драматургия. [Сборник], 
Киев, «Дніпро», 1967, с. 2 б.--На укр. яз. 

2644. Колас, Я. Борцам за Октябрь. (Стихи], (Пер. с белорус. А. Кле- 
нова) В кн: Октябрь в советской поэзии. 9-е изд. л. 1967, 


2645. Колас, Я. Осеннее. [Стихи]. (Пер. с белорус. С. Родова). 
В кн.: Октябрь в советской поэзии. 2-е нзд. Л., 1967. с. 418--421. 
9646. Кулешов, А. Быляна о богатыре. [Стихи]. (Пер. с белорус. М. Иса- 


то). В кн: Октябрь в советской поэзии. Э-е нзд. Л, 1967, 
. 467- -468; : 
2647. Кулешов, А. Жнвой Ленин. [Стихи] В кн: Мяр славит 


Ильнча. Писателя Советского Союза и зарубежных стран о В. И. Леннне. 
Поэзия, проза, драматургия. [Сборник]. Кнев, «Днипро», 1967, с. 927-- 
929. На укр.яз 

9648. Купала, Я. Великому Октябрю, [Стихи]. (Пер. с белорус. С. Лий 
кина). В кн: Октябрь в советской поэзии. Э-е изд Л., 1967, 
с. 896--397. 

2649. Последович, М. Присяга сердца. (Отрывок из повести «Тёплое 
дыханне») В кн: Мир славит Ильнча. Пнсатели Советского Союза 
и зарубежных стран о В. И. Ленине. Поэзия, проза, драматургия. (Сборник. 
Кнев, «Днипро», 1967, с. 941--243.-- На укр. яз. 

9650. Станюта, А. Утро на всю жнзнь. Рассказ. Юность, 1967, 
Зе 9, с. 102--103; 


2651. Танк, М. «Прочнтай и передей другому!»... -- Другу. [Стихи]. Пер, 
с белорус. И. Шкляревский Юность, 1967, 9 9, с. 5. 

2659. Танк, М. Разлив. [Стихи]. В кн. Ми вит Илыіча, Пи- 
сатели Советского Союза и зарубежных стран о В. И. Ленияе. Поэзия, 
проза, драматургня. (Сборник]. Кнев, «Днипро», 1967, с. 230--931. -- 
На укр. яз 

2653. Хомченко, В. В. августе. [Рассказ] В кн. Мир славит Илын- 

І ча. Пясатели Советского Союза и зарубежных стран о В. И. Ленине. Поэ- 


зня, проза, даматургия. (Сборннк]. Кнев, «Дняпро», 1967, с. 237-- 
240. -- На укр. яз. 

9654. Чигрннов, И. Птацы летат на волю. Ра 
лорус. Б. Мескина, Юрпость, 1967, 9 9, с. 7 


. Авториз. лер, с бе- 
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Ў замежным друку 
Барадулін, Р. Восеньскае. [Верш]. Ніва (Беласток), 


Глебка, П. Грыбы. [Верш], Ніва (Беласток), 19 

657. Левін, Л. Ля сяброў. (Выд. 2 папоўні Кракаў, 

5]. 462 с.-- На польск. мове. 

Ў кнізе таксама ёсць вершы М. Танка, с. 264-365. 
. 9658. Сачанка, Б. Халасцяк. [Апавяданне] Ніва (Беласток), 1967, 
З вера 
9659. Сербантовіч, А. Імяніны. [Верш] Ніва (Беласток), 1967, 
17 верас 

9660; Ставер, А. Апошняе жаданне. [Верш]. Ніва (Беласток), 1967, 

жніўня. 

9661. Ставер, А. След вайны. [Верш], Ніва (Беласток), 1967, 

жніўня. 

9бЫ), Ставер, А. Я гавару з дрымучым цёмным лесам... [Верш] 
Ніва (Беласток), 1967, 27 жніўня 

9663. Шушкевіч, С. Суседзі. [Верш] Ніва (Беласток), 1967, 
З верас. 


З. Фальклор 


9664. Сотворенне мира. --- Чудотворец, -- Знаешь ли ты, что такое трой, 
ца?. Белорус. сказки кн: Кот паломіцнк Вильнюс, 1967, 
с. 8-6, 87--89, -- На литов. яз. 


ХХУІІ. ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ 
1. Грамадска-палітычная, навукова-папулярная і тэхнічная літаратура 


9655. (Курто, Б. и Ткачев, П.] Трубач сорок четвёртого полка, Браг 
ская крепость. (О Володе Кузьмине] В кн: Дети-- герой. Изд. 3-е, 
испр. и доп. Кнев, «Рад. школа», 1966, с. 149--154. Укр. яз. 
666. Морозов, В. Четырнадцатая весна. О Марате Казее] В кн. 
Дети -- герой. Изд. 3-е, непр. и доп Кнев, «Рад. школа», с. 145- 
На укр. яз. 
57“ Набатов, Г. Это было на станции Оболь, (О Зине и Гале Порт- 
В ки: Дети -- герой. Изд. 3-е, испр. и доп Киев, «Рад 
1966, е 9.-- На укр. яз. 
Роготченко, О. Судьба юного трубача. [О Петре Клыпе]. 
2. терон. Изд. 3-е, испр. и доп Кнев. «Рад. школа», 1966, 
На укр, яз. 


2. Мастацкая літаратура 


9669. Витка, В. Проводы снежной бабы. [Стихи] Дет. литература, 
1967, 2 10, с. 


ХХУЦІ. МАСТАЦТВА. 


9670. Гераснмович, П. и Някифоров, П. Изобразнтельное искусство Бе 
лорусской ССР. В кн.: Искусство, рожденное Октябрём М., «Сов. 
художник», 1967, с. 53-61 

І. Гофман, Л. «Свяшенная война». (О песне, звучавшей при взятни 
ст. Чаўсы в Белоруссня советскнми войсками во время Великой Отёчеств 
войны). Прапор юности, 1967, 15 сент.-- На укр. яз. 

9572. Немунайтис, Р..Легенда приходит на экран. [Белорус. худож 
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фильм «Христос опустался в Гродно»] Каўно тиеса, 1967, 8 сент.-- 
На лит. яз. 
2673. Оркестр народных инструментов Белорусского государственного. 


уняверсйтета им. В. Й. Ленина. (Нар. хор). Гарту Рийклик Юлякоодь 


(Тартусекий гос. ун-т), 1967, 7 нюля.--На эст. яз. 

2674. Половец, М. До встречи, сябры! [К гастролям Гос. русского драм / 
театра Белорус. ССР в Полтаве]. Зоря Полтавіцини, 1967, 9 авг,--. 
На укр. яз. 


575. Праздник белорусского нскусства. [К респ. фестивалю]. 
Яш коммунист (Молодой коммунист), 1967, 14 сент.-- На туркм, яз. 
2576. Ромадинов, Д. Утверждая жань. (О Второй симфонши белорус 
композитора Евгення Глебова]. Сов. музыка, 196; 10, с. 23-94; 
Слава земли белорусской. -- См. 2627. 
77. Фнанппович, Н. и Афанасьев, Н. Первые ракетчики, [Докум 
фильмы «Первый залп» (Белорус. студня докум. фильмов) и «Пятнадцать 
секунд». шгр. студия докум. фильмов)]. Правда, 1967, 24 ноля, 
8. Шахлиевич, А. Картнны белорусского художника, [О картинах 
В. К. Бялыннцкого-Бирули, храняшихся в Одес. худож. музее] 
Чорноморська комуна, 1967, 15 авг.-- На укр. яз. 
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ХХХ. ДРУК. КНІГАЗНАЎСТВА. 
БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. БІБЛІЯГРАФІЯ 


Басюлис, Й. Франциск Скорина. Белорус. книге 450 лет. Тне- 
26 авг.-- На литов. яз. 

Белорусской книге -- 
На литов. яз. 

9681. Буринский, А. Самая попул 

ская прав, Драугисте (Дружі 
рус. яз. 
дай сраўсан Э. К юбилею белорусской печати. Вакаринес 
науенас (Вечерние новости), 1967, 30 авг. -- Газ. выходит парал. на литов. 
и рус. яз. 
А 683. Дичюс, П. Белорусский первопечатник. [Беседа с П. Дичосом, 
инимавшнм участие на торжествах в Белоруссии]. Сов. Литва, 1967, 
авг. 

2684. Исторня советского обіцества в воспомннаннях современников, 
Аннот. указатель мемуарной литературы. М., «Книга», 1967. 92 см. 
(Гос, ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. Фундам. б-ка обіцеств. 
наук им. В. П. Волгинна АН СССР) 

Ч. 9; Вып. 2. Журнальные публикации 1928-- 
ва, Ф. Н. Кудрявцев, З. П. Левашёва и др.] 196 

Матерналы по Белоруссни см. по «Указа 
званий», с. 9. 

9685. Лапннскас, З. В гостях у журналистов Белоруссии. [Межобл. со- 
беседование в Орше]. Сов. Литва, 1967, 24 сент. 

2686. Францкевич, В. Н. На жбе советской библиографии и бнблио- 
тековедения. [К етию со дня рождения И. Б. Симановского], Сов. 
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